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Cittadino di Gorizia 


Oggi Emanuele Filiberto di Sa-|f7} 


woia, Duca ‘d'Aosta, che già co. 
mandò la, Terza Armata, riceve 
la cittadinanza di Gorizia, la cit-| 
tà liberata dalle Sue fruppe, nel- 
l'undicesimo anniversario. 

La cerimonia fascista è consa. 
crata da un'opera : il miovo pon- 
fe’ ferroviario di’ Salcano sul. 
l'Isonzo. 

Ecco dunque il Regime fascista, 
in atto, in compiuta significazio 
ne. Un Principe di Casa Savoia, 
onorato devotamente come solda- 
to e come cittadino, secondo lo| 
spirito della guerra e della Vit-| 
toria, che è Îo spirito stesso dell 
Fascismo. Duce' dell'Italia, Capo! 
del Governo, è ‘il Bersagliere del 
Garso, quello stesso, che soldato! 
fra i soldati della Terza Armata, 
diceva: « Qui si ha la certezza 
che Ditalia ‘passerà ». E: quesia 
certezza ‘ba, vinto tntie le avver- 


dentro’ di noi; perchi 
l'Italia fascista, sia, degna dell 
la guerra è della vittoria. Mini. 
stro delle Comunicazioni e però) 
delle Fergbvie, che hanno rico» 
struito il ‘ponte di Salcano, è il 
saldo costruttore di pace che fu 
audace marinaio in Adriatico, Co- 
stanzo (Ciano, e. questa continuità 
wolitiva in. opere. che sarebbero 
prima sembrate. diverse, è conti- 
muità tipicamente fascista. 

L'undicesimo anniversario è se- 
gnato da un'opera, che non si 
gnifica soltanto la compiuta unità 
lerritoriale della. Patria, ma la li- 
iberazione perpetua della Patria in 
opere che rendano sempre più| 
possente l'ordine sociale della Na- 
Zione in cammino. 

È’ da ricordare che il Regime] 
scrollato dalla. Marcia su Roma 
rinnegava la guerra; insidiava la 
Monarchia con uno spirifo di di. 
Sfatta; negava la possibilità di un 
muovo ordine sociale che non fos- 
se il compromesso vile col: bol. 
sfevismo. E' da ricordare che l’a- 
biefto fuoruscità, fornitore a 
Jgamento i gazzette straniere. di 
‘diffamazioni. dell’ Italia, quando 
fu al governo, d’intesa con il com-| 
pare Modigliani, osò un giorno] 
eiare sospetti sulla figura. del 

uca d'Aosta, lasciando che con- 
suete riunioni militari del Suo uf: 
ficio fossero deformate in non si 
sa quali congiure. E' da. ricorda-| 
teche ogni modesta opera, com- 

iuta in un perpetuo lamento sul- 

’immancabile ruina d'Italia, era 
contrapposta odiosamente alla 
guerra. 


Continuità storica 


?|&i visibilmente commosso. presso ni- 


|— Emanuele Filiberto di Savoia » 
[ha raggiunto la cappelletta contra: 
lè del sacro recinto, @ qui ha assi.| 
stito ad una messa celebrata dal 
cappellano di guerra don. Vinai, ès 
sistito dal parroco ii Redipuglia 
don Falzari. 

Dopo la funzione religiosa il Du- 
ica ha compiuto, un lungo giro per 
i sentieri del cimitero, soffermando-| 


[cune tombe, e'in special modo' pres. 
So‘quella del magg. Alberto Villa. 
santa, che fu suo aiutante di cam. 
po in guerra. 


glia sulla cui facciata centrale do- 
Po un breve, discorso. pronunciato 
dal magg. Giannino Antona Tra- 
versi, che dell'organizzazione del 
cimitero di Redipuglia è stato ed è 
uno: dei maggiori artefici, è stata 
scoperta una grande, lapide. comme- 
morativa. Quindi S, A. R..si è re 
eato per Gradisca al..Castello di 
Spessa, 


A Gradisca: il banchetto 
al Castello: di Spessa 


A Gradisca una grandiosa. mani. 


i|festazione con. a capo: tutte le Au: 
ltorità del luogo ha accolto il-Prin.| 


cipe e più tardi egli‘ha partecipato] 
lad un sontuoso banchetto ‘ offerto] 
idal conte sen. Segrè Sartorio ‘in ul 
no dej saloni del castello. 

AI banchetto, ‘hanno partecipato 
tutte le personalità del seguito dell 
Duca e le autorità governalive e del 
Partito e della regione. Finito. il 
banchetto il generale Vanzo a no. 
me delle città di Venezia, Trieste,] 
Gorizia, Treviso e Udine ha conse- 
Ignato a S. A. R: îl Duca, una pre 
[ziosa spada d'onore offerta: da ‘quel. 
}e città all'erolco condottiero della] 
[Terza Armata. 

Alle 16.30, com'è noto;' ha avuto] 
luogo' a ‘Gorizia la solenne cerimo- 
nia del conferimento + al Principe] 
della. cittadinanza onoraria gorizia] 
[na e quindi: la consegna ‘alla rap- 
ibresentanza comunale della città! 
della ‘medaglia d’oro; decretata dall 
[Governo. 

Il Duca d'Aosta rispondendo al 
[saluto del Podestà di, Gorizia, che 


Uscito quind; dal cimitero, il cor. 
teo con alla testa il Duca d'Aosta’ 
si è recato alla stazione di Redipu: 


Il saluto 


GORIZIANI? 

La vittoria, che)non ha tramon»] 
o, risplende oggi in tutta la por-| 
'pora della sua gloria. 

Ed Io, che la sognai, che la pre 
‘parai, che la volti, sono in messo) 
a voi per esaltarla, cop' voi în fra- 
ternità di spiriti, con 
\nione di cuori. . 

Riprendo idealmente il Coman- 
ido della indimenticabile mia Ter- 
sa Armata. 

Dal Sabotino, dal Peuma, dal 
Podgora, dal S. Michele, folgora-| 
no 1 miéi artiglieri, salgono: alla| 
conquista i mici fanti 

Da Redipuglia, da Salcano, da 
iadtti i Cimileri. ‘Ad son Avanza», 
Pag ic a 
morte, e ritornano. alla. battagli 
în un divino splendore d'eternità. 

Dove il Principe va, Essi vanno, 

Dove il Condottiero li guida, Es 
si si avventano. 

L'epica gesta del 
Agosto riprende. 


nostro infiammato amore. 


del suo trapagliato martirio. 
Avanti peri Vivi e per i Morti. 


Se il ricordo sembra lontano, 
esso è di pochi anni. Lo abbiano] 
presente ì mormoratori ‘e i di- 
imentichi, E' necessario. 

Così si può intendere il valore! 
del consenso che oggi l'Italia fa- 
scista raccoglie intorno al sempl 
ce rito di Gorizia. 

Onore a Emanuele Filiberto dii 
Savoia, cittadino di Gorizia! 


Le onoranze al Duca d'Aosta 


. GORIZIA, 8. — (S. P.). La data 
‘di oggi rimarrà nella mente c nel 
cuore di ogni goriziano e di quanti 
avranno avuto la ventura di pre- 
senziare questa radiosa giorn: 
patriottismo, questa, maniti 
di feryente italianità di Gorizia 
Santa 

Nell'undecimo anniversario della 
battaglia vittoriosa, Gorizia celebra 
l'avvenimento onorando. nel ricor] 
flo del martirio sofferto. il condot. 
tiero della III Armata e con. lui il 
Fante, il grigioverde. del Piave e 
gli Vittorio Veneto, 
#_ Al Duca d'Aosta sarà conferita 
©ggi la cittadinanza orloraria e i 
combattenti dell'armata invita ‘of- 
friranno al loro comandante una 
spada d'onore. Nè si limiteranno 
4 queste le cerimonis odierne, che 
un’altra° non meno significativa si 
Aggiurigerà allo prime- quella del 
la consegna alla città di Gorizia 

laglia d'oro di beneme- 

renza patriottica, 


l'omaggio ai Caduti. sepolti a Redipuglia 
S. A. R, Emanuele Filiberto ‘di 
è giunto a Cormons alle 
ore 9,52 accompagnato dal suo alu- 
tante di campo generale Montarsi: 
mi. Erano a ricevere l'illustre ospi-| 
te il Prefetto della Provincia comm. 
Cassinelli, il Podestà di Cormons 
cav. Berardelli, quello di Gorizia 
sén. Bombig, ii sen, Salvatore Se- 
grè Sartorio, che ospita il Duca al 
Suo castello ‘di Spessa, oltre a nu- 
merose altre autorità. 

Dopo i saluti di rito S, A. R. se- 
‘guito de un lungo corteo di autori. 
tà, combattenti e associazioni, si è 
recato al cimitero di Redipuglia 

‘rendere omaggio agli eroi della 

Terza Armata ivi sepolti. Sulla por. 
ta del cimitero erano ad attendere 
il Duca, parecchie rappresentanze, 
tra cu; quella delle Madri e Vedove 
dei Caduti, che ha offerto all'illu- 
Sire visitatore un ricco mazzo di 
fiori. Il Duca è stato ricevuto anche 
Sulla soglia del camposanto da S.E. 
Martelli,. sottosegretario alle Comu. 
Ricazioni,* in rappresentanza. del 
Governo, (gar dalor Dino ‘Alfieri 
Tappresent segreteria, gene- 
rale del Partito nazionale fascista, 
SA. R, preceduto da una gran. 
de corona 'sui cui nastri si leggeva 

Gorizia 


fa acritta; sAi miei eroì di 


E Gorisz: 
bertà. 
CONCITTADINI! 


Con fierezza d'Italiano accolgo 
la. cittadinanza che mi avete. of- 


ferta. 


E mon per me:solo, ma per i 


prodi della mia Armata, per tutti 
i miei indimenticabili” fratelli: 
che da me mai non disgiuntgo. 

Principe e Popolo: Savoia el 
Italia. 

E' la nostra storia. Di ieri e di 
domani. 

Dovunque sia una meta da rag- 
giungere, un baluardo da espu- 
gnare, una vittoria da ambire, 
l'intera Stirpe moverà: con la co- 
scienza del suo destino, con l'or- 
goglio del suo passato, con la fe- 
de nella sua immortalità. 

SIGNOR PODESTA! 

Vi affido la medaglia d'oro che 
S. M. il nostro.Augusto ed amato 
‘Sovrano ha decretato alla ‘Città 
dalle mille ferite. 

So che siete un gagliardo, degno 
di rappresentare la vostra fieris- 
sima gente. 

So che'ini sacra custodia, serbe 
rete lo stendardo che recherà l'oro 
e l’assurro degli Eroi. 

Rammentate che la Città che fu 
ieri meta delle mostre speranze e 
del nostro amore è oggi sentinel- 
la della nostra fierezza e del no- 
stro orgoglio. 

Rammentate che il passato im- 
pegna pei forti l'avvenire;.e dal- 
le balze gloriose a nuove ascese 
tende la Patria, nel volere del 
Duce, sotto la guida del Re. 


Nella serata con solenne festività 
sono state inaugurate la grande 
Mostra d'arte ferroviari, ed il fa- 
moso ponte: di Salcano sull'Isonzo. 
A entrambe le cerimonie è inter- 
ventito il Duca d'Aosta. Tutte le 
città del Goriziano sono sfarzosa- 
mente addobbate di tricolore. 


La Spada d'onore del Combattsati 
della Terza: Armata 


La spada d'onore che è stata offer- 
ta al Duca d'Ao-ta è opera insigne 
del prof. Remo Luca. Forgiata in 
acciaio erudo, misura un metro e 
trentacinque centimetri di altezza 
Coll’elsa ‘a croce, come le spade 
antiche, che gli avi recarono in 
Oriente alla liberazione del Santo] 
Sepolcro, la preziosissima arma è| 
simbolo più adeguato al concetto| 
di alto comando e di virtù guerrie- 


ra, che 1 donatori, nel fare: omag- 
Bio al loro Duce, sentirono vibra 


tormentato 
Gorizia corrusca nel cerchio del 
* Gorizia risplende nella raggiera 


balena nel duplice 
fulgore della vittoria e della li. 


[glie lo ha rivolto a nome di. tuttel 
Te popolazioni delle terre redenti 
ha pronunziato le seguenti parole: 


delDuca 


re nell'animo riconoscente e com- 
mosso. 
L'impugnatura 

L'impugnatura; semplice e quasi 
nudà nella sua Iucentezza, reca gli 
stemmi di Venezia (la città che il 
Duca difese sull Isonzo ed al basso] 
Piave), di Trieste (mèta di tutti gli 
spiriti combattenti), di Gorizia 
(gemma italica ricuporata al serto 
della Grande Madre dalla Terza 
Armata) e. di: Treviso, che accolse, 
durante il secondo. periodo bellico, 
il Comando dell'Armata stessa; 

Nella ‘crociera  dell'impugnatura, 
il Luca. ha \intarsiato © cesellato 
una. leggera decorazione. cinque-| 
Centesca, che, lasciando alla impu. 
gnatura intera tutta la sua svel. 

& quasi, erudezza, di-accigio, 
la ‘presenta , aristocraticamente, 
producendo suna armonia, ove for. 
[Zae gentilezza si riuniscono senza| 
sopraffarsi. ‘Si può' dire che qui e 
în tutto il resto dell’opera, super- 
bamente' concepita ‘e lavorata, si 
abbia la sintesi plastica ti ciò chel 
è l'anima della grande Stirpe, di 
cui Emanuele Filiberto. Duea d'Ao-| 
sta © Maresciailo d'Italia, è un co. 
sì fulgido campione, 

Una «gran guardia n in cuoio; 
con rapporti a'oro-sbalzato e deco. 
razioni ‘a cesello, dà all'arma tut- 
ta la imponenza della regalità, 


I fregi della lama 


La lama reca, in alto rilievo,. la 
testa del fante, incorniciata. da una) 
{rondosissima corona di quercia. 
Un fregio, che si parto dalla coro. 
na, unisce, armonicamente questo 
primo simbolo con una targa do. 
nata da - Gabriele d'Annunzio al: 
l'Armata, targa che, per mezzo. di 
un maestrevole gruppo di cariati- 
di, si allaccia a una, panoplia di 
armi antiche, che termina con una 
insegna romana, levata in alto da 
un drago alato. 

Nell'aliro Jato della lama, è fi 
gurata, in argento, Ja bianca cro. 
06 .dell'Armata, seguita, da una 
targa dedicatoria, che armonizza 
colla figurazione precedente per 
mezzo di un lungo sottile fregio ri- 
nasciménto. Ancora la riproduzio- 
‘ne di una seconda targa ,auspica- 
le, donata da diànnunzio, € un tro 
feo di armi moderne, e cui fa.da 
finale una leggiadra fantasia. deco. 
rativa. Tutto it lavoro è un vero 
miracolo di per'ezione tecnica, ed 
è opera di fine buon gusto italia. 
no. Il fodero, în cuoio. con cappa 
è puntale in oro, è anch'esso lavo- 
rato colla massima perfezione e 
leggiadria. La cappa reca la ‘testa 
del leone veneto, dalla cui bocca si 
diparte il saldo di gancio d'oro mas 
siccio, che ferma le cinghie della 
dragona, ed ha le caratteristiche 
dell'ordigno, che serviva ad appen- 
dere l'arma all’arcione. durante le 
cavalcate. 


DOPO 1L FAPPORTO GUILLAUMAT 
Attacchi a Dainlevé 


PARIGI, 8. 
Il Figoro ceseris a proposito . della) 
pubblicazione del rapporto del generale] 
Guillaumat sulla preparazione militare 
tedesca in Renania, che il Governo ha] 
trascurato di dare all'opinione. pubblica] 
le spiegazioni necessarie, ora che que 
sto documento è di pubblica ragione. 
ll ministro della Guerra Painievì] 
è poi attaccato per un'altra. ragio- 
ne. Qualche tempo fa si segnalarono in 
Varie località. ribellioni ed ammutina» 
menti fra le truppo ed i richiamati alle 
emi. Le sanzioni prese furono tardive] 
®d insufficienti. Le autorità. credettero] 
opportuno diminuire la porista degli 
incidenti ma questi hano suscitato 
gualmento allarmi e preoccupazioni. 

In una intervista concessa. all'Echo 
de Paris Painlevò ha detto ‘che non 
vuole nemmeno per un istante. negare] 
l'importanza rivoluzionaria con tutta la] 
sua forsa. Poi ha aggiunto: « Esami. 
nando la: situazione con sangne freddo] 
vediamo però che_ 75. mila richiamati 
allo armi, sono passati per i cam) 
istruzione. Le manifestazioni sono state! 
amplificate dalla. stampa comunista, 
Allo ribellioni ha partecipato un numer 
insignificante di persone. Le. repregsio-| 
ni non sono mai 


Tninterotta ant di: Govemo 


La sessione di agosto del Consi-| 
glio dei Ministri: è stata di impor. 
tanza eccezionale; tale che tutti i 
giornali hanno — a sessione chiusa 
— sentito il dovere di illustrarne la 
‘portata. L'importanza ‘è stata segna- 
ta sia dal numero dei provvedimen- 
Hi decisi che dal contenuto. altissi- 
mo di parecchi di essi, Così è stata 
giustamente elogiata la efficace at- 
tività laboriosa di tutti. gli: uomini 
[del Governo ‘sotto la illuminata gui- 
da del Duce, Chiusa — dunque — 
lla sessione del Consiglio alcuni ‘Mi. 
Nnistri e Sottosegretari sonò partiti 
‘per un breve periodo di ferie: Vol- 
DÎ, Rocco, Fedele, Relluzzo, Feder- 
#onî, Suardo, Cavallero, Martelli. 
Il Duce rimane infaficabile: a, Ro- 
ma, al posto di comando. Anche 
ieri domenica egli ha trascorso gran 
parte della giornata a Palazzo Vi- 
minale, dove — oltre ad avere esau-| 
rito:gran mole di lavoro — ha an- 
che avuto una serie di interessanti 
‘conferenze. 

In ogni Ministero ‘le ferie ‘estive 
non rallentano Ja lena ‘del lavoro 
bei dirigenti e nei funzionarì che 
restar agli uffici, ed in questi gior- 
ni l’attività è anzi assai intensa per| 
predisporre l'applicazione dei prov- 
vedimenti nuovi adottati e dei quali 
la Ga: ita Ufficiale ‘ha già — con 
quello sui prezzi degli appalti — ini- 
ziata.la pubblicazione. 


1 segretari delle Federaz. Nazionali 
[ei Sindacati Javoratori 
La Gazzetta Ufficiale ha pubbli. 


icato il seguente Regio Decreto: « E° 
‘approvata la nomina dei segretari 


generali delle Federazioni nazionali 
dei Siridacati fascisti dipendenti dal- 
la Confederazione nazionale dei Sin-| 
dacati fascisti, di cui nl seguente 
elenco: 

1. Federazione nazionale dei Sin-| 
\dacati fascisti dell'industria: Cuci- 
ini on. Bramante, — 2. Fedérazione 
nazionale dei Sindacati fascisti del: 
l'agricoltura: Razza on. Luigi, — 
[3 Federazione nazionale dei Sinda- 
cati fascisti del commercio: Pezzoli 


Tì abll ‘Alberto Pirelli, nella sua, 
qualità di Presidente della Sezione! 
Italiana della Camera di Commer- 
cio Internazionale, ha presentato] 
ufficialmente all'on. Belluzzo, Mi-| 
nistro dell'Economia Nazionale, le 
ri i approvate dal .recente 
Congresso di Stocolma della. Ca-| 
Imera di Commercio Internazionale. 
1 risultati ‘del Congresso di Stocolma] 

La ‘maggior parte dei lavori ‘di 
IStocolma era stata concentrata sul 
problema degli ostacoli al commer-| 
cio; e il dott. Pirelli ha fatto rile: 
vare all'on Belluzzo come lo con-| 
iclusioni adottate dalla Camera di 
\Commercio Internazionale sostan-| 

ialmente concordino con i voti del- 
la, Conferenza economica interna- 
zionale, alla cui preparazione la Ca- 
pata ‘aveva efficacemente. collabo- 
rato. 

Il Ministro dell'Economia Nazio- 
nale, dopo avere ringraziato il dot- 
tor Pjrelli per le comunicazioni fat- 
tegli ha' dichiarato che si riservava 
di esaminare con la maggiore at- 
tenzione i risultati del recente Con-. 
gresso di Stocolma. Ha rilevato co- 
ime la concordanza tra le delibera-; 
zioni di Stocolma e quelle adottate 
dalla Conferenza economica .inter-| 
nazionale di Ginevra. permetta .di 
trarre i.migliori auspici circa i ri. 

uttati della collaborazione interna- 

ionale nel campo economico. 


Identità di vedute tra Stocolma 
e Ginevra 

Ton. Belluzzo, intrattenendosi poi 
più specialmente sui lavori della 
Conferenza internazionale di Gine- 
vra, ha fatto le seguenti dichiara- 
zioni: 

«Le deliberazioni adottate. dalla! 
Conferenza economica internaziona- 
le — ha.detto l'on. Belluzzo — sono 
state oggetto del più attento esame 
da parte. del Governo fascista, non 
soltanto per l'autorità del Consesso 
da cui emanavano; ma anche per 
la vasta ripercussione che esse han- 
Ino avuto sull’opinione pubblica mon- 
diale. 

Delle deliberazioni adottate, sem- 
brano specialmente degne di esser 
messe in rilievo quelle relative ai 
problemi commerciali, anche per- 
chè la loro realizzazione richiederà 
una stretta opera di collaborazione 
internazionale, opera alla quale il 
Governo fascista sarà lieto di ap- 
portare il proprio contributo. 

E' lecito rilevare anzitutto che ta- 
lì deliberazioni rispondono piena- 
‘mente ni criteri di politica commer- 
‘ciale che l'Italia ha per lunga tra- 
dizione seguìto, reputandoli i più 
adatti ad assicurare eque e stabili 
relazioni economiche fra i popoli. 

La ‘viva raccomandazione, faita 
dalla Conferenza internazionale, 
perchè si proceda ad una mitiga: 
zione delle attuali aspresze dogand> 
li, deve esser tenuta in tanto mag- 
gior conto, in quanto la Conferen- 
3a ha mostrato di non ignorare la 
necessità, in cui taluni Paesi si tro- 
vano, di mantenere in vita alcune 
industrie essenziali alla difesa na- 
rionale e di procurare lavoro alla 
mano d'opera esuberante, che pri-| 
ma della guerra trovava colloca 
mento nei mercati transoccanici e 
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Liberato. — 4. Federazione na?! 
nale dei Sindacati fascisti: dei tra- 
Sporti terrestri e della navigazione! 
interna» Giardi on- Livio. — 5. Fe- 
iderazione nazionale dei Sindacati 
fascisti dei bancari: Mezzetti dot- 
‘tor Nazzareno. — 6. Federazione na- 
zionale dei Sindacati fascisti. degl 
intellettuali: Di Giacomo avv. Gia! 


como. 
Il Gran Consiglio neî primi 
cinque anni dell'Era Fascista 


ll Segretario, Generale del, Parti 
to on. Turati -- che ha fatto ritorno 
la Roma da Pescara — sì è recato 
[stamane a Palazzo Viminale per il 
[consueto rapporto quotidiano ai Ca: 
po del Governo e Duce del Fascismo] 
Mussolini. Nel corso. del colloquio! 
l'on. Turati ha fatto:omaggio al Du 
ce della prima. copia — artistica 
mente legata in pelle — del volume: 
« Il, Gran Consiglio nei yrimi cin- 
‘que anni dell'Era Fascistu», edito 
[dalla Direzione del Partito e stam- 
pato dalla Libreria del Littorio. 

Il volume. hà la prefazione d' 
Mussolini, che fu già riprodotta nel 
Foglio .d'Ordini e che noi, pubbli. 
[cammo nel numero de La Tribuna 
[del 17 luglio scorso: è stampato con| 
ottimo. gusto severo; ha due ind 
ti: uno per materia ed uno per da- 
te; e contiene la raccolta, completa 
delle deliberazioni del Gran Consi. 
glio: da quella presa nella notte! 
del 12 gennaio 1923 nell’apparta- 
mento privato del. Capo del Gover. 


Turchia, Persia e Soviety 


LONDRA, 7. 

(Eùgely). — La stampa persiana 
sta conducendo Una campagna vio: 
lenta contro ‘la Turchia. 1 turchi! 
sono accusati di stimolare incur- 
ioni di bande kurdè ‘nel territorio 
della Persia, non che di aver fornt-| 
lo a queste bande, armi'e mumizio: 
ni. Il «Ministero della Corte » per 
siano, ha dichiarato che i turchi] 
rifiutano di riconoscere il Protocol. 
lo del 191 del quale la Gran Breta. 
ina è Alla Parte Contraente. Si hal 
ragione di credere che la Persia 
‘abbia richiesto ‘alla’ Gran Bretagna] 
di manifestare il suo punto di vista 
Isulla questione. 

In Londra, questi avvenimenti 
vengono, dai ‘circoli competenti, se 
iguiti con vivo intereste anche per 
le possibili ripercussioni, nel seco: 
lare conflitto tra la Gran Bretagna 
e la Russia, nell'Asia, .Il Governo] 
dei Soviety ha sempre cercato dil 
migliorare le relazioni trà la Perl 
sia, la Turchia e lo Afganistan con! 
lo scopo di formare una specte di! 
Lega ‘nell'Oriente Medio, | sotto tal 
sua benevola protezione. Tranne —| 
ed appare estremamente improba- 
bile — che il Governo dei Soviety 
non abbia cambiato, in rapporto @| 
‘questi tre Paesì, direttive politiche, 
la tensione attuale fra Persia e 
Turchia porta logicamente a con- 
(eludere che la politica dei Soviety, 
fn questa determinata zona, è fal: 
lita, 


no, al Grand Hotel, in cui jl Gran 
Consiglio veniva: regolarmente costi. 
fuito, a quella della notte del. 27 a. 
Iprile 1927 in cui fu definitivamente 
lconeretata la Carta del Lavoro. 

Mussolini ha gradito l'omaggio; 
[ha appreso con compiacimento : co‘ 
[me oggi stesso sia stato fatto l'invio| 
[di una copia dell'importante libro a 
tutti gli uomini del Governo, a tutte| 
le Federazioni, a tutti i Fasci, alle 
|Ambasciate ed ai Ministri di Stati 
lesteri. che sono in Roma, e che sarà 
continuato , nei giorni prossimi la) 
spedizione. ai, rappresentanti dell'1-| 
italia ‘all'estero, . alle  Confederazio- 
ni ecc. Ed ha anche approvato l'i. 
dea: della stampa di un'edizione più 
[a buon mercato, perchè il libro pos: 
Isa. essere agevolmente acquistato] 
da. ogni fascista, 


L'Italia e i suoi compiti internazionali 
nelle dichiarazioni: del Ministro Belluzzo 


|ea ‘della situazione. economica . ge- 
Inerale e specialmente di quella eu. 
ropea. i 


Cordiale collaborazione’ italiana 

Ora il Governo fascista, che in- 
tende assegnare alla protezione do- 
(danale il solo compito: di sviluppare 
‘armonicamente. le, sane forze: pro- 
(duttive del Paese e di tutelarne- gli 
interessi essenziali, si associa cor- 
idialmente alla raccomandazione -e- 
pressa dalla Conferenz 

Esso.è inoltre d'opinione che la 
attenuazione delle‘eccessive aspre: 
se doganali e la eliminazione degli 
intralci al commercio, questioni del- 
le quali si. è occupata în modo spe- 
ciale ‘la Conferenza economica in 
ternazionale, potranno essere più 
[facilmente raggiunti, se i metodi di 
[politica commerciale, adottati. dai] 
‘vari Paesi, permetteranno ‘di. uti: 
lizzare, quella forza di pressione che 
ciascun Paese. può. esercitare .legit- 
limamente sull'altro, e che trova la 
sua massima espressione nei nego- 
iati per la conclusione di trattati 
di commercio. 

Stabilità di regime doganale 

La Conferenza economica interna: 

ionale, ‘facendo voli perchè tutti 
i Paesi consentano di vincolare le 
riduzioni doganali che siano dispo. 
sti a concedere a favore di  terz 
Stati, e facendo la viva raccòman- 
dazione che gli accordi. commerciali 
siano basati sopra la clausola della 
mazione più favorita, intesa nella 
maniera più, larga e più diberale, 
‘ha riaffermato il.bisogno della sta- 
bilità del regime: doganale dei vari 
Paesi; stabilità. che il commercio) 
internazionale giustamente invoca 
|— più ancora che la stessa mitiga- 
zione delle asprezze tariffarie — co- 
me condizione essenziale ‘del suo! 
sviluppo. 

Un altro obbiettivo, indicato dal 
la Conferenza economica e che si 
deve, in istrelta collaborazione coi 
‘principdli Stati d'Europa, cercare 
‘di raggiungere, è .costituito dalla 
(semplificazione ‘e dalla unificazione 
(della nomenclatura doganale. Una 
nomenclatura doganale unificata e 
semplificata è una condizione essen- 
ziale per il regolarè svolgimento dei 
traffici e per la comparabitità delle 
stafistiche det morimento commer: 
(ciale. 

Il credito agrario 

Utlenta considerazione meritàno, 
iufine, le deliberazioni adottate, dat. 
la Conferenza per quanto concerne 
i problemi agricoli, ed in specie 
quelli ‘attinenti. al credito agrario, 
ed i problemi.dell'industria, con spe- 

guardo a quello della razio 

ione industriale: 
ora ‘necessario che i Governi 
coltalorino cordialmente per la rea 
lizzazione pratica delle principali] 


deliberazioni ‘della Conferenza eco-|i 


nomica di Ginerra, ora esaminate. 

TN Governo fascista è pronto a da- 
re tale collaborazione » 

L'on. Belluzzo ha terminato espri 
mendo la sua soddisfazione nell’ap- 
prendere che la,Camera di Commer- 
cio Internazionale è pronta a..dare 
il suo concorso ‘per l'attuazione dei 
voti della Conferenza economica in- 
ternazionale, 

Il dott. Pirelli-ha ringraziato #i- 


‘che ora è costretta a vivere sul ter- 
rilprio nazionale. È 
fa raccomandazione, Jatta ‘dalla 


ganda comunista è 


origine di questi mot 


Conferenza, acquista ‘una forsa di 
convinzione particolare, perchè è 
imnrontata ad una visione realisti- 


vamente il Ministro dell'Economia 
Nazionale, dicendosi lieto di rcono- 
Scere le direttive sopra accennate € 
promettendo la piena collaborazio- 


delli 
nai eRerà, di Gompperclo Ip 


TN 189 


Lì Toti vene entre aa. d. 1° 


LONDRA, 7. 


(Engely). — Stando .al .corrispon: 
idente ginevrino del Daily Express,® 
la Turchia starebbe facendo'i passi 
necessari per entrare nella Lega 
delle Nazioni, Un funzionario ‘det 
Governo turco ha conferito col Pre: 
sidente della Svizzera a Berna, e- 
isponendo le condizioni in base' alle 
quali la Turchia sarebùe disposta” 
di entrare nella Lega. Il Segretario 
di questa, per altro, non ha, alme- 
no fino ad ora, ricevuto alcuna: du 
manda în merito. 

Nei circoli londinesi, nulla risul: 
ta di questi passi che sarebbero sta: 
ti falti dalla Turchia, la cui entrata 
nella Lega, del resto, sarebbe vista 
volentieri dalla Gran Bretagna. 


È colloqui Chamberialo-Sarwal Pascià 


LONDRA, 7. 
(Engely). — Vi. ho.informato altra 
volta come, malgrado l'assoluto rt 
serbo del Koreign Office, i circoli 
londinesi credono’ che. le conversa 
sioni tra Sir Austen Chamberlamn, 
le Sarwat: Pascià, abbiano. dato .ri-; 
sultati soddisfacenti. Si ‘prevede che. 
‘Sarwat. Pascià ritornerà al Cairo 
[verso la fine del mese e conferirà? 
immediatamente con Zaghoul Pa 
scià e gli altri capi dell'opposizione, 
Sulle conversazioni wwvenule an 
Londra. 


Dopo la Conferenza per l'aumento della: flotta 


LONDRA, agosto. 
Sulle conseguenze, che. potranuo] 
derivare dal fallimento della Con-| 
ferenza Navale, meglio, per ora, {a 
cere, ‘aspettando gli animi, sil 
|calmino e le irritazioni inevitabiùi 
Isvanistano: è ovvio infatti, che non 
jsi può giungere a conclusioni di se’ 
rio ‘carattere politico partendo dal 
|considerazioni di fallo transitorie. 
‘Quello che invece è lecito ed utile! 
fare, è di riesaminare, nel suo com. 
plesso, tutto il lavoro fatto durante! 
Conferenza. Le: conclusioni, sono 
più interessanti di quello che sì) 
‘possa immaginare, 
Che i lavori della Conferenza siè 
ino stati mal condotti, anche a por 


[nessuna délle! tre Potenze ha dimo 
Strato ‘unu sincera volontà di-limi- 
tare i suoi armamenti. Per comin- 
ciare, il rifluto opposto dalla Dele- 
‘Bazione americana ‘alla proposta] 
britannica di discutere nella Conte 
renza anche la questione della Jimi. 
tazione dello grandi unità di Jinea, 
[di certo nom sì concilia con la tanio| 
‘strombazzata buona volontà ameri- 
‘cana per-ie/dimitazioni navali. 11 
sig. Gibson, salle ultimissime è di-! 
'Speraie: proposte, giapponesi di ar 
rivare au; un'accordo lasciando da| 
parte, gl'incrociaiori, tanto per, sal 
vare la. faccia della Conferenza, ha 
obiettato che le navi, alla superficie 
formano un problema unico, Ma al. 
lora, perchè voler escludere dalla 
‘discussione le’ grandi unità ‘di le 
néa? Nè Ja ‘controproposta ‘americi 
da a quella britannica, con la quale 
si suggeriva che gli Stati Uniti e la 
(Gran Bretagna dovessero avere 
|400mila tonnellate complessive d'i 

ierociatori comprendendovi' 25 incro. 
ciatori' di 10mila tonnellate, si ri- 
vela, a lume di logica, più affine al 
lo spirito indispensabile pier: arriva 
re.ad una limitazione degli arma. 


monti. 
Aumentare le flotte 


Oggi, approssimativanente, gli 

uti Uniti, imeludendovi 6 incrocia. 
tori di dfecimila ‘tonnellate di cui 
non è ancora cominciata la costru 
zione ‘ma, per i quali sono stati 
‘autorizzati, i fondi, ‘hanno, 155 mila 
‘tonnellate. Da 155 mila a,400 mila e 
Sia pure, dopo; penose. trattative, a 
una cifra oscillante tra 250mila e 
[300mila + tonnellate!: Ma ‘questo, non 
Si chiama «limitare »:, si chiama, 
‘evidentemente, ammentare... Il ra- 

ionamento fatio dagli. Stati. Uniti 
è stato;quello che mentre, all’ingros- 
so, lo Impero britannico ha, 53 basi 

nvali, gli Stati-Uniti;ne hanno. s0- 
lamente undici e-che quindi: per .es 

sono- necessari un ‘gran numero! 
d'imerociatori. di’ J0mila per com- 
pensare ‘questa inferiorità' di ‘bas! 
navali per cui; chi'le possiede, (ed 
‘è la Gran' Bretagna) può permelter- 
si il Ibsso d'inérociatori di'un ‘ton; 
nellaggio minore. Ragionamento, 
da, un punto di visia strategico, im- 
peccabile, .ed. eccellente quando si 
debba pensare alla guerra, Ma la 
Conferenza. di Ginevra si è raduna- 
ta per limitare gli armamenti, o per 
cercare i mezzi più opportuni per 
fare la.guerra? 

E colpe palesi, ovvie, dell'insuc- 
cesso della Conferenza, ha' anche Ja. 
Gran Bretagna, Prima di tutto. lo 
‘spirito che ha guidato le sue tratta 
tive: troppo mercante; 
sto non amnonizza ci 
buona volontà per la. limitazione. 
La Gran Bretagna ha cominciato 
‘col domundare la modesta cifra di 
pellate globali per gii 
Quando poi l'America 
ha insistito sul principio della pa 
rità, essa ha abbassato la sua, cifra 
— come minimum assoluto — a 400) 
mila, per. poi, | diminuirla ancora, 
dietro le insistenze del Giappone,. di 
circa, 80mila tonnellate. Che. possi- 
bilità di successo ‘poteva avere «una 
Conferenza animata:da uno spirito 
di questo genere? E c’è poi un altro 
fatto' da considerare che, ripensan 
do alla limitazione, | fa sorridere. 
Nella seduta plenaria*che, sî tenne 
il giovedì, Lord Jellicoe dimostrò 
che, per la sicurezza. dell'Impero, 


crociatori, comprendendovi quelli 


nori. L'argomento portato in favo- 
Le fa quello che, prima della guer: 
ra, la Gran Bretagna aveva 114 in-4 
crociatori. e che essi, durante la 
‘guerra, sono stati ‘trovati insuffi. 
Cienti alle necessità occorse. Ma il 
ragionamento, non regge. 


+ Spese gigantesche 
Anzitutto, di questi 114 incrociu-! 
tori, solo, in realtà, 90 potevano es- 
seré considerati come moderni; &- 
Poi è da rifleitere che il pericolo, 
rima franco-russo e, poi, germa-, 
nico, ‘oggi, per l'Inghilterra, non: 
esiste più e non vi è nessuna possi. 
bilità che possa ripetersi. | Contro > 
chi, 0, perchè, dunque, questa ri- 
chiesta, oggi, di 70 incrociatori? 
Prendiamo la questione da un altro. 
into di vista. Il ® ‘scorso 
iiraglio Bridgeman_ dichiarò» _ 
[nel PaMamento che il dosto appros- 
[simativo, con armamento completo; 


[di mantenimento di i 
re sterlino, Dunque, 15 incrociatori. 
(di 10 mila rappresenterebbero una 
[spesa iniziale di lire. sterl, 32.100.090, 
‘ed una, per il mantenimento an- 
muale, di 3.225:000,. Un: incrociatore, 
da: 7.500 tonn, costa,, ‘al minimo, 
lire ‘sterline 1.645.000; moltiplicando. 
(questa. cifra per 55 si ha la somma 
idi lire sterline 90.475.000... D'altri 
|parte, stando alle statistiche ufficia». 
li, la spesa per il mantenimento an-. 
‘nuale di uno di questi incrociatori 
‘è di lire sterline 182.000. Essendo 
‘estremamente improbabile che tutti 
i 55.inerociatori  sieno in attività, 
Isupponiamo che ve ne sieno in atti-, 
[rità solo, 40. Ciò implica una spesa, : 
per il mantenimento, di lire stertî-+ 
[ne 7.300.000. Riassumendo, dunque, 
le richieste, per la limitazione (1) «te 
gli armamenti navali, della Delega- 
zione britannica, avrebbero implica- 
to una spesa iniziate di lire sterline 
122.570.000, ed una annuale perma- 
‘nente di’ lire, sterlino ; 10.525.000. 
Questa spesa, natrralmente, senza» 
ener conto di: quella nece*suria per 
il mantenimento delle grandi unità, 
(dei. 146 flotilla \leaders. dei caccia”; 
torpediniere, di circa 60, sommerzi- 
bili, dei portaerei, ecc. Una cifra 
tale, cioè, che nessun Cancelliere 
(dello Scacchiere, date Je attuali con. 
dizioni della Gran Bretagna, potrei» 
be concedere: il bilancio comples- 
sivo navale del presente anno fi- 
‘nanziario: sì aggira sui 60 milioni* 
[di lire sterline. 


Armi di difesa che sono di offesa 

I commenti, sono inutili. E: c 
poi un problema grave inquanto 
difficile che: possa. ‘essere percepito, 
dalla, mentalità britannica, così av- 
vezza com'è a trovare il fatto na- 
turale, Alludiamo al ragionamentuè 
fatto dagli americani. 

Non esiste un'arma che sia 

lusivamente difensiva; ‘ogni arma, 
è, nello stesso tempo, ‘offensiva'e 
fensiva. Quando dunque. gl'inglesi 
insistono nell'avere un ‘nume. 
ro di piccoli incrociatori. (pitcoli 
poi, relativamente): come indispen-4 
Sabili alla sicurezza deile comunici-i 
zioni marittime, non: serve ch'essi® 
‘dimentichino il’ carattere offensivoa 
di questi. > Parliamo chiaro:* per 
‘Ammiragliato. britannico, l'idea dt 
‘abbandonare Ia -più potente arma. 
[che mai abbia avuto la:Gran Breta: 
lena — quella del blocco — è askur- 
da. Con îl'blocco, la Gran Bretagna > 
ha vinto Napoleone; con esso, h 
[sontribuito - e in che modo! — aita 
disfatta della Germania. Ma è d'al 
ira parte, supponibile che un Pass 
ricco e potente come gli Stati Uniti 
possa rassegnarsi all'idea che, pe: 

‘aes europei, è diventata, ‘neì 
secoli, quasi un assioma, che lu, 
Gran ‘Bretagna è invincibile a cat 
[Sa del blocco ch'essa può sempre ap: 
plicare? Questa, dicono gli ameri 
(cani, non è parità: evin questo; gli. 
[americani hanno ragione. perfetta- i 
mente. 

La conclusione? E' semplicissima, 
[Tre Potenze si sono riunite a Gine 
vra allo scapo di limitare gli arma: 
menti navali e per questo fine len-.. 
no chiesto che .fossero legalmente 
‘e reciprocamente ricomosciute, cifre 
di tonnellaggio che esse 


tutta. proba. 
Sono necessari tn minimo di 70,1: MET OO e O O dia 


‘ai T0mila @ li altri di 75000. 


ENGELV 


irpini 
RUNTA EDIZIONE ‘ 


TURATI TRA-LE GENTI D'ABRUZZO 


“Kbbiamno aceso a Roma Ja lace di una nuova Cv, 


CHIRII, £ — Tutté le maochino agri. 
ole ciel qbictino è dei pre 
tainato da buoi enormi e pazien 
Mo portate ieri in un immenso agreste 
ortto inconteo all'on. Turati; guidate da 
Vontedini in camicia pera € sormontate 
fa tricolori 4 scritte rinnovanti al Duce 
Îla decisa volontà di vinogre, nel socondo 
Tustro di Vittorio, Veneto, ()à battaglia 
idella tioatra, Libertà economiéa. 

Ha. preso la parola — al teatro] 
x Marracino è, il sogretaria . fode/ 
walo' sommi. Bottati, che ha porto all 
Segretario: Generale ‘del Partito l'omag. 
fio del Pisolsmo chietino, forio puro «d 
Jonesto:. forte, ha aggiunto. l'oratore, per- 
‘chè 130. mila'‘anime; hanno: acoetiato- in 
lliscipiina fervida il nostro moyimento @ 
‘perchè contiama 18.500 tesserati, 5000 mi- 
liti © 5000 avanguardisti e Balilla; puro 
ed'‘onesto perché ‘maì permettemmo in- 
Quinamanti di sorta. 

"toi vogliamo: più di iori, meglio di er, 

Le litio parole del'oom. Bottari so. 
no siate acdolte da vivi applausi cessati 
fì quali l'on. T'urati ha pronunolato il se 
iguente disvorso: 

Camerati della provincia di Chie- 
til To'vi sono particolarmente grato 
perchè voi’ avete voluto mandarmi 
incontro in luogo degli inutili ma- 
nifestini di saluto, gli ‘attrezzi dell 
Vavoro rurale, le possenti macchine 
‘della’ battaglia per la nostra com- 
pleta liberià economica. Vi zoo 
‘grato ‘perchè questo gesto mi dice 
iqualè ‘sia la vostra vita e la vostra 
fiassione: di ogni :giorno; mi dice 
‘che voi sapote credere e skpele vo- 
Were ‘anche quando la sorte è av- 
Mersa. 

1° Quest'anno non è stato troppo de- 
migno per le sorti dell'agricoltura 
led è per questo che è bello che vi 
Iripeliate alla terra ed al cielo; noi 
pogliamo più di ieri e meglio. di 

eri, Tutto questo non è — non vii 
fembri:un'eresia quello che dico — 

italiano; è solamente fascista per-| 
(chè ‘è ‘vecchia. consuetudine affer- 
Mmare che la virtù della fede possen- 
Te e la volontà tenace, sono virtù 
Mon italiane. Ora la tenacia e la co- 
istanta sono. dbti del nostro popolo 
fer merito del Fascismo. 

Qualcuno — ha proseguito l'on. 
Wurati — domanda qualche volta, 
qualcuno dell'altro mondo, non di 
quello dei morti ma di quello dei 
morituri della vecchia Europa, qua- 
fe sia il‘segreto di questa nostra 
forza ‘e di questa nostra potenza. 
‘Signori! Noi ‘nòn possiamo darvi la 
hricelta. che woî volete. Bisogna che 

oi soffriate quello che abbiamo s0f- 
ferto; che voi abbiate un passato co- 
‘me il nostro; che vol costruiate quel 
lo che ta mostra attività di. secoli 
Ma costruito; bisogna. aver dato al 
‘mondo la luce di mille civiltà; bisò- 


do; che voi ‘abbiate pianto d'amore, 
‘da dolore, di speranza; che siate ca- 
duti come noi cademmo, 


‘Abbiamo atteso: a Roma la luce 


di una nuova civiltà, 
Sono graio all'amico Bottai che 
‘invece di fare delle parole mi ha 
dato delle cifre. Voi o fascisti per 
l'ora che. viviamo, per il destino, che 
di attende, avete molti doveri dal 
compiere. Troppe volte io mi trovo 
‘piccolo uomo fra. piccoli uomini che 
non so se abbiano la percezione e- 
satta dell'ora che passa. Noi abbîe 
mo acceso in Roma non soltanto il 
faro del nostro orgoglio, ma la W- 
ice di una nuova civiltà. Non so se 
lun giorno al comando del Duce do-| 
eremo scattare per la santa batta- 
‘glia che darà all'Italia la sua gran- 
dezza nel mondo, ma è certo che al 
‘Roma oggi guardano tutti*i popoli. 
Cittadina di Chieti! Vi ho voluto 
dire soltanto alcune cose ché ri- 
schiarano quale è il dovere di que 
sl’ora. Voi siete i custodi di una 
Hede. Pensate che non basterà avere 
‘soltanto un moschetto ma è nece 
Sario avere un grande cuore. La- 
sciate che io rechi al Duce, del qua-| 
le non voglio essere ché il milite più 
fedele, la certezza di questa pro- 
messa: che può tranquillamente 
‘credere al domani d'Italia poichè) 
questo: suo popolo si sta forgiando 
l'anima nuova per la più grande 
Iprova. 
Il discorso del segretario del Parti. 
‘to del quale non abbismo dato che uni 
[breve rifasunto e che ad ogni frase è 


i |stato eottolinesto da appiausi scroscian- 


ti, è stato chiuso da una manifestazione 
lentusiastica, vibrante che si è protratta! 
[per alcuni minuti. 


Alla Sagra della Maiela 
Bubito di 
[né faecista ba 


‘néi locali della Federazio- | 

avuto Iuogo un ricevimen- 
lo sl quale hanno partecipato pure gli 
‘ufficiali della. Milizia, i segretari politi-| 
(i, i podestà della provincia. A 8. E. Tu- 
feti dal dott. Baroni, presidente attivis- 
sitio dal comitato antitubercolare è stato) 
offerto un ricco album di fotografie ese- 
[guite dal prot. DI Francssco è riprodu 
enti ia vita della nostra colonia mari- 
na. 11 bel dono è stato assai gradito dal 
l'on. ‘Trrati al quale, in nome del Diret- 
forio. del Fascio, ‘Î1 oca. Bottari offre 
‘on ricco mantello dipinto. a mano omag- 
io delle Carnicie, Nere alla signora Tu: 


ati 
‘ile 13 l'ilastro ospite, dopo una visi: 
te alla città, ha partecipgio ad una cole 
ione intiuia 1n Prefettura ed alle 16 
°8ta di una carovana di automobili 
Ni è diretto alla Sagra della MajeL. 
Îd per portare alla tomba venerata di 
Andrea Piagilo che nel suo eroismo com: 


‘gna che voi andiate come noi siamo) 
‘andati per tutte le strade det mon- 


Una circolare dell'on, Turati 
sui Lomifati «intersindacali 


1 Segrétario Generale'del Partito 
în. Turati ha diramato, in questi 
giorni, n tutte le Federazioni Pro- 
Winciali Fascisto ina. circolare, a 

roposito dei Comitati intersindaca» 

, riella quale è detto: 

Ho ‘dovuto constatare che non 
‘sempré e non dappertutto vengono] 
‘esattamente interpretati i criteri! 
‘che hanno suggerito la costituzione 
tel Comitato intersindacale. Riten-. 
go quindi necessario precisare le 
‘funzioni che debbonob essere attri-| 
buite a tale Comitato, affinchè esso 
mon' devii do quelli' clie debbono es-l 
fofe î suoi compiti ai fini del Par 
tto/e della produzione nazionale, 
‘Innanzi tutto, come è specificato 
‘della stessa ‘lenominazione, il Co- 
itato Intersindacale è l'organo di 
collegamento tra ‘ciascuna Federa- 
Zione Fascista è lo varie organiz. 
zazioni sindacali della provincia, 
per il'controllo di tutte le riper- 
‘cussioni ‘ché l'azlonè sindacale può 
iavere riel campo. politico e per lo 
‘studio ‘dei mezzi atti a contribuire 
‘al miglioramento tecnico della pro- 
duzione. 

Pertanto. al Comitato Intersin- 
tisicalo dovranno essere costante» 
menté e solamente attribuiti 

1.) L'esame generale di tutte le 
‘qranili controversie della produzio- 
‘ne del lavoro" che s1 presentino nel 
l'ambito della provincia. Poichè sul 
terreno ideale ‘del Partito — che è 
‘al Qi fuori e) al disopra di tutte le 
competizioni economiche — deve es 
sere. sempre possibile trovare il 
punto di incontro degli opposti fn- 
‘eressi, il Comitato . Intersindacale 
può rapprésentare una ‘specie di 
Wagietratuta del' Lavoro, di prima 
istanza, costitutta'sul prestigio e nel 
nome della fede comune. 

2.) L'elaborazione preliminare 
Wei (contratti di lavoro collettivi a 
‘carattere. provinciale, che ‘sotto gli 
‘auspici, del’ Partito. possono meglio 
‘ispirarsi alle.iorme della Carta del 
Tavoro e della disciplina corpora- 
tiva. Inoltre sarà cura del Segreta- 
zio Federàle — presidente del Co- 
mitato: Intersindscale — di’ ottenere 
che i. contratit:stipulati, non restino 
nelle buone ‘intenzioni delle parti 
contraenti, mia. vengano . dovunque 
integralmente applicati. 

8.) Il.controllo e la vigilanza po- 
litico-economica. sull'indirizzo gene- 
rale. delle singole! associazioni sin- 
‘dacali » sull'azione dei loro -diri- 
‘genti, în quanto il Partito deve pra- 
ticamente affermare il suo dirilto a 

alero che. & muovi organtsmi sociali 
‘reali dalla Rivoliczione fascista 
‘condizionino ta propria opera ai 
fini superiori del Regime e chevi loro 
‘dirigenti siano e si considerino sem 
pre fedeli gregari del Partito, 

è Tufto quanto non è compreso in 
questi tre punti non rientra nelle 
fimzîoni del Comitato Intersindaca 
Je. N quale, pertanto, dovrà assolu- 
tamente evitare di ingerirei nelle 
iuestioni. proprie alle gestioni par- 
fieolnti degli stabilimenti, delle a- 
ziende © dei fondi che fanno capo 
alle varie Associazioni sindacali, Il 
‘Comitato; Intersindacale inoltre non 
‘dovrà mai intervenire in ciò che ri- 
‘guarda ‘l'assunzione e dl licenzia. 
‘ento della mano d'opera — salvo 


LEGGETE: 
LA TRIBUNA 
ILLUSTRATA 


|pendia tutte Je virtù patriottiche della 


l'ratatini per una dimostrazione 


jugoslava 


TRIESTE, 8. — Si ha da Zara: 
Da parecchi giorni al villaggio dii 
[Oltre di fronte a-Zara fervevano i 
‘preparativi per la consegna di una 
bandiera donata dalla Regina Ma- 
ria di Jugoslavia ai Sokol della cen 
turia di Sebenico. 

Mercoledì ‘scorso giunse davanti 
‘ad Oltre la nave-scuola Dalmazia, 
le nei giorni successivi parte della 
Hlotta Serbo-Croato-Slovena, cioè tre 
torpediniere e tre grosse dragami- 
ne. Sabato poi con un.piroscafo 
‘speciale vennero fatti venire nel vil 
laggio ‘ex ‘ministri jugoslavi e nu! 
merosi gruppi di ‘iscritti ai Sokol! 
della Dalmazia settentrionale. 

Infine le autorità non troppo si: 
cure forse della ritiscita pleviscita- 
ria della manifestazione avevano 
‘proceduto all'arresto del capo della 
‘organizzazione clerico-sportiva. del 
l'Orlevi, organizzazione che è in 
dissidio inconciliabile con quella dei 
‘Sokol. 

Dati tutti questi preparativi e da- 
ta'la nessuno importanza di Oltre 
l'imponenza. della . manifestazione, 
fatta proprio di fronte alle rive di 
Zara, non poleva:non assumere un! 
[aspetto chiaramente anti4taliano, 11 
fatto poi che tatore della bandiera 
era l'ammiraglio jugoslavo, Prica, 
‘che come contrammiraglio austriaco! 
presiedette il Tribunale che condan- 
nò Nazario Sauro, toglieva - ogni! 
‘dubbio sull'inequivocabile spirito 
‘anti-italiano della giornata di Oltre- 

Il suono delle musiche ed'i'fuo: 
chi accesi'sui colli dell'isola e, 40 
‘pratulta la certezza che ad Oltre si 
urlava contro! l'Italia. ed il Duce, 
hanno finito ‘con’ l'irritare 11 pa- 
triottismo dei zaratini, quali adu- 
natisi spontaneamente in piazza 
mentre la banda Militare svolgeva 
il solito concerto serale, hanno 
chiesto alla banda stessa che suo- 
nasse Giovinezza l'Inno del Pia 
ve, e la Maria Reale. 
—Naturalmente in pochi minuti 
tutta Zara si è riversata in piazza 
fneogiando all’Itara. ‘al Duce ed 
alla Dalmazia Italiana, Ritiratasi 
poi la banda la folla ha composto 
‘un corteo che per via Tommaseo 
si:è diretto verso il Consolato fugo- 
slavo all'indirizzo del quale è stato 
emesso qualche fischio. 

La forza pubblica che aveva pre- 
(neduto la mossa è prontamente in 
lervenuta ed ha respinto vigorosa. 
‘mente i dimostranti, La compagnia) 
di fanteria è stata accolla da ap: 
plausi deliranti. 

Finalmente la gente ha raggiun-. 


ae TRIBUNA — 0 Agoeto e — 3 


tre sono giunte in serata notizie di 
‘un conflitto avvenuto fra Sokolisti 
è radiciani. Sembra che i marinai 
delle navi iugoslave abbiano dovu- 
to scendere a terra per ristabilire 
L'ordine. 

Durante tutta la serata sulla tor- 
re di Sant'Anastasia è stala accesa 
una enorme Siella d'Italia. 


funerali di Donna Italia Garibaldi 


a Orvieto 

ORVIETO, 8. — Le onoranze funebri 
rosn:a donna Italia Garibaldi vedora del 
‘generale Menotti deceduta, com'è - noto, 
il giorno 3 u. s., dopo breve malattia, 
‘nella; ava Villa di Cnnala di Orristo so- 
no riusciti solenni. 

1 sorteo che si formò perl trasporto] 
‘della salma dali: villa alla chiesa era 
preceduto da ina massà imponente di 
contadini, : venuti a rendere l’ultimo 
[saluto all’amata è distanta signora 
scomparsa. 

‘Ai lati del feretro faceva scorta d'ono. 
re un manipolo di Militi della MV. S.. 
IN., 105.a Legione. Seguivano il figlio! 
Ginreppe, che più volte aci lungo tratto 
‘di etrada vollo portare a epall* la bara 
che racchindeva la Madra, lv figlie Ros 


contessa Faina, il si 

to e signora, la ignora Tella Palluoco 

‘cdn la nipote, l'ing. Mua e signora, la 

signora Carlotta ved. Montini, la si. 
ora Adele Do Mattia-Attoli, fi cignor 

Ila ‘Casa 0 signora il signo: Sebastia- 
no Felici e figli: 'Aiutanto maggiore) 
‘della: 105.a Legione, Cent, Sealchi Ivar 
‘in rappresentanza del Comando, il Capo) 
manipolo Brozzi signor Bruno, il car.) 
\Anagtasi Umberto, il dott. Titc Maggio-| 
ri; rappresentavano le Camicie Rosse il] 
‘dott. Attilio Maggiori ed i veterano Ca-| 
rini Michele. 

‘Topo lo svolgimento dela. cerimonia 
religiosa, la salma deposta sopra un co 
mion parato di nero vence trasportata) 
Gila stazione, donde, ne | pomeririo, 

Der il cimitero di Ceraoo 
Ticerd timulata nella tomba di famigha. 


Tredici foriti por uno scoppio di gas 

PARMA, 8. — A Montice'li Bagni, un| 
‘paese confinante con il Reggiano dove| 
‘numerosa gente della nostra e di altre] 
‘città sosta per la eura delle acque sol. 
iforose, è avvenuta’ iersera una disgra-| 
zia, in cui sono rimaste ferite 13 per-| 
sono Un tubo di un pozzo du sui si estrae 
acqua solforosa geti dei liquido più| 
del normale, senza l’ausitio delle pompe. 
'Aleuni operai che lavoravano, si avvi-| 
\cinaronò per assis al fenomeno. Pare| 
che uno di essi nbbia acces» una sìga-| 
retta. L'necensione del fiammifero pro-| 
ivocò una formidabile esplosione di gas. 
Un operaio fu lanciato contro il soffitto| 
del sotterraneo, dove sbucano i tubi del] 
‘pozzo. Gli altri ebbero ) vestiti incen-| 
chati. Organisrata una pronts opera dil 
soccorso tutti i feriti sono stati tra:| 
Isportati al. nostra ospedate. Tra, di \essi] 
vi è anche una bambini tredicenne, 
'Leontina Paguni. Il più grave dei feriti 


to pia:sa Laurana ove ha parlato 


[Nostra gente, nella dura oripta scavata) 
'nella montagna, l'omaggio della sua fede. 


il comm. Mandel. Infine il corteo 
\sì è sciolto tranquillamente. Da ol-! 


è il meccanico Ferruceio Landi, di 17| 
anni. Altri quattro feriti sono ricoverati 
con prognosi, riservata. 


L'on. Martelli inaugura le mostre fiumane 


PIUME, A. — Alla presenza del Solto] 
lsegratario di Stato per le comunicazioni, 
on. Martelli sono siste sdlonnemerto 
inaugurate deri l'Esposizione internazio. 
nale di Belle Arti @ la III Fiera indu! 
strialo. L acittà era tutta imbandierata) 
led animatissima. 

L'on. Mastelli, nella mattinata, ha mb 
leevuto nel Palazzo della. Prefettura tutte! 
lo autorità, Quindi, ancompagnato dal 
Ipfetetto comm: Vivorio si è recato alli 
jedo dell'Esposizione di Rella Arti ove 
lora attoso da autorità è rappresentanze, 
dai componenti il Comitato organizsato. 
re dell'Ilapogizione con a capo i presi: 
denti ccinm. YGiganta 6 avv. Antoni, 
nonché da numerosi artisti itallani e 
stranieri. 


L'Esposizione di Belle Arti 


Nolla sala della Mostra dei -piuori 
'fiumani il Commissario prefettizio com- 
‘mendatora Piva ha parto il saluto della 

tà al rappresentante del Governo ri 
levando il significato della Mostra inter 
nazionale d'Arte. Quindi il comma. Gi 
[gate tia ricordato con elevato parale lel 
Ricendio di Piumo ed ha affermato il de 
tiderio della elità olocnusta di partecr- 
Partecipare in ogni modo, ed anche nel 
Campo intellettuale ed artistico al fer 
Woro, dell'attività della Nazione, Il com- 
‘Mendator Giganfe ha concluto rilevando 
(che se la manifestazione d'arte fiumana| 
è ancora scarsà ciò è dipeso dai lunghi 
‘anni di ardente e dura lotta por l'annes- 
Slone durante 1 quali tutta l'attività fiu 
fiana ‘è stata ‘dedicata alla causa della 
Patria. 

due oralòti ‘sono atati calorosamente 

uditi. Ha preso quindi la parola 
l'on: Martelli il quale ha detto: 

«Soto: venuto fra vol, fivmani, per 
‘volare del Governo e del ‘Partito, in tap 
bresentanza | dell'Uomo provvidenziale 
6he. fa. santire fl. palpito del suo. cuore 
[dullo Alpi al Mediterraneo ovunque l'I- 
talia si affermi celle opere e nei. propo» 
‘iti degna della sun ‘nuove, missione di! 
ordine, di disciplina e di potenza .e 
quindi di predominio intellettuale. In 
questa meravigliosa rinascita, del senti 
‘mento patrio î problemi tutti di un'èra 
nuova di civiltà si prospettano al F. 
iscismò pè solo con 

a volontà del potére. esecutivo, ma an- 
latie con il concorso volonteroso di ogni 
efttadino, 

Esposizioni ‘come questa artistica di 
Piumo esprimono sopratutto la risoluta 
volontà di tenere accesa la fiamma più 
‘hobile delle tradizioni, dell'atto è della 
soltora ». 

L'oratore his rflevato quindi che la pas- 
sione fumana fu ‘anche tutta una ma- 
Nifostazione di arte poichè arte è tuti 
‘ciò cha dà vita al sentimento ed.è ispi 
fate dalla pnssione, Ha affermato inol- 
tro che l'Italia ei ritiene grandemen 
‘onora 
mostra. d'Arte e ha 

nie, gli. artisti di Ungheria, 
ia e Polonia. che, han 
niribulto alla riusetta dell 


graziato. partio 
Ceso: 

molto] 
'Esposi 


ha proseguito rilevando un 
altro signifleato delle due manifestazio: 
‘a flumana, eoonomion luna e intellet. 
itiale l'alta, affermando che esse valgo. 
Ino @ fax conoscere l'intima matura dell 
Popolo italiano che lavora e sente. Hal 
Soneluso | dichiarando, che il Governo] 
Nazionale, . supremo atore del 
pregi morali, tende eon ogni mezzo nd 
ingentilize il popolo italiano alla seuola 
lei sentimento @ del decoro patrio. 
‘Calotosi e ripetuti ‘applansi salutano) 
{l discorso dell'on. Martelli, 
Îì Sottosegretario di Stato, accompa. 


1 orpitato 


del ‘concorso, atraniero a questa 


visitato quindi i lavori esposti soffer) 
imandosi. particolarmente nella sala fiu 


La Ill Fiera industriale 


E" passato poi alla visita alla. Piera] 
ternazionalo ove era atteso dal presi 
lente del Comitato on, Lanfrancom, dal 
[direttore generale comm. Barberis © dal 
altri componenti la direzione che gli! 
hanno porto il beavenuto. Tra d pro 

ti erano oltre al prefetto, al com- 
mssario prefettizio 6 al segretario poli-| 
tico del Fascio comm. Host Venturi, 
tutto le autorità civili e militari e nu 
[tuerosissimi invitati. Era, presente an- 
[sto il Console generalo di Ungheria Ste-| 
fano Reviovky che rappresentava. uffi. 
ialmente il Governo ungherese, il dot- 
tor Serban: rappresentava inoltre ufti- 
cialmento Ja città di Budapest. Astiste- 
Vano anche tutti i membri del corpo 
lsonsolara al completo nonchè il soma. 
Oxilia zappresentante il Governatore di 
Roma. 

ll Commissario prefettizio comm. Pi. 
va ha parlato rilevando il significato 

ll'insugurazione di questa III Fiera] 

‘esprimendo la riconoscenza di Fiu 
jo per l'interessamento e_ l'appoggio 
dato dal Governo Nazionale all'inizia. 
tiva. 
fatto seguito l'on. Lenfranconi che 
ha pronunziato il discorso ufficiale, è 
saltando lo possibilità ‘economiche | e 
leommeroiali dell città è del porto di 
porti ftalo-ungheresi 
L'on. Lanfranconi ha concluso, riaffer 
mando il prop n 
fiumana di collaborire con: coi 
fiducia per sempre maggiori affermazio 
ni della produzione italiana creandole 
attraverso Piume muovi sbocehi. verso] 
l'Oriente, 

Ha preso quindi la parola il rappre 
lsentanto del. Governo. ungherese Gonso 

‘generale Reviczky che ha espresso 
l'augurio che sempre più si intensifichi- 
[no i rapporti economici italo-ungheres 
led ha porto a nome del sno Governo uni 
fervido snluto alla Nazione italiana e al 
Duoe del Fascismo. 

Le parote di tutti gli oratori sono sta 
te molto applaudite. 

Mi dott, Serban, rappresentante del 
Municipio di Budapest, ha rilevato 
‘quindi come gli antichi ed intensi vin 
(coli di Fiume e di Budapest non siano) 
stati interrotti dai fatali imprevisti del 
destino ma sussistano ancora oggi in 
modo da poter facilitare grandemente 
‘rapporti ‘italo-ungheresi attraverso _lel 
‘duo città. Ha porto tra vivi applausi il! 
saluto della città di Budapest a_ Fiu 
me e all'Italia, anch'egli accolto alla f- 
ne del sto discorso da moti applausi. 


Il saluto del Governo fascista 
Infine l'on. Martelli ha recato alla cit: 
dl Fiume il saluto e l'incoraggia 

a del Governo Nazionale. Dopo #| 

ordato la lotta sostenuta da Fi 
per la redenzione ha potto il salu: 
Jo ai rappresentanti esteri ed in parti: 
colar modo ai rappresentanti ungheresi 
esprimendo piena fiducia nello sviluppo 

Tapporti . economici tra l'Italia e| 
Ungheria particolarmente in seguito 
agli accordi recentemente conclusi. 

Ta continuazione del suocesso ognot! 
erescento di questa Piera afferma l'o- 
norevolo Me continuando il ano 
‘discorso, documenta il risveglio dell 
tività commeroiale di Fiume e costitui. 
‘00 la smentita più eloquente 
beatemmiatori cho cosarono presagire il 
tramonto di qnesto emporio qu 
foise incompatibile la 
Fiume con «la sua grande Madre. 

Questo rassegne di produzione e di 
sttività ‘commerciale non. passono avere 

n e prosperare 80 non in _lo- 
la una speci 


inlità privilegiata 


gono delle autorità e. dai membri. del 
Airettiva dell'esposizione, ha 


sezione; la confiuensa di 


| Legione, 


ed auspica a più intensi. rapporti economici tra Italia e Ungheria: 


Jai è ciò avviene per le fiere 
più importanti del mondo: Milano, Lio- 
ne, Lipsia. Fiume italisna per là sua 
[Posizione geografica, pel suo porto mi 
fabilmento attrezzato, pei suoi impianti] 
ferroviari grandiosi ‘el irradianti verso 
pssgs ira dove: tag “prendere 

‘sug funzione di crocevia di emporio] 
pel commercio ‘e pegli ecambi colle na- 
zioni vicine © particolarmente con. quel. 
lo costituenti il rettolerra balcanico 
Danubio, prime la Jugoslavia e l'Uh- 
gheria. L'azione del Governo fascista 
‘per l'inoremento della produzione a- 
[graria, mineraria ed industriale la sta-| 
Ibilizzazione della lita, gli sgravi fiscali] 
recentenento deliberati insieme con le 
[notevoli riduzioni delle tariffe frrovia- 
ri e' postali, costituiscono un quadro) 
imponente del nuovo elima economico) 
fialisno © da esso pot più ehe mai 
[giovarsi il porto di Fiume pel quale ol. 
tre a speciali tariffe per le meroi diret 
te, Austria-Adriatico' @ Cecoslovaochia- 
adriatico, a concorrenza con i porti ger- 
(manici, vigono altre particolari agevola- 
ioni ferroviario è portuarie. 

Di più cogli ascordi già avvenuti ed 
in attesa rella ratifica fra i Governi ite-| 
tiano @ ungherese ai vuol restituire a) 
Fiume  l'antiea prosperità, procurando 
(ih fl traffico ungherese possa rivol. 
Igarsi attraverso il suo porio con 
tutto lo maggiori facilitazioni ed i mil 
nori oneri possibili. Questo complesso) 
[di circostanze. costittiisce una: arra si- 
cura pel successo dell'esposizione de- 
gli sogmbi. attraverso cui i popoli; vicini 
#ono fnevitabilmente tratti a meglio co. 
[noscersi. intendersi ed spprezzarsi. 

Con tale assoluto‘ convincimento, i con- 
letudo l'on, Martelli, ho l'onore di di- 
lehiarare aperta in nome di 8. M. il Re 
d'Italia la Esposizione Interna. 
zionale della città di Fiume. 


HI Foglio d'ordini della: Milizia 


NOMINE E PROMOZIONI 
Paglianì, nominato Console ed Ispet- 
tore amm. VII Zona: 

Consoli nominati comandanti di Lezio- 
ine: Caio, alla 19, — Marchiafava alla 
18. Gennsrgenta — Ghinami alla 180, 
‘Icodoro — Seritfiznano, seniore, all 
- ‘Frondini, seniore, nominato Cai 
È. 2 TA Zina — Poli, eepion, aseerma 
ò 54. Gruppo Tegioni — Losi, centurio: 
ne, nominato A. M, 12. Legione — Cola 
Michi centazione, momiinato, utficiale di 
‘ammin. 132. Legione, M. Velino — Gallo, 
‘fenturione, id. 50. Legione, Patavino — 
Venosta, centurione, nominato u8. arm. 
9. Legione — Bonajuto, id., nominato 
Aiutante M. 177. Legione, Logudoro - 

ini, id. esonerato carica A, M. 17 
Tegione (Logudoro) — Arnao, capo 


ione — Pi 
ufficiale 148. 
Brgietti Rice, capo men; 18, Lepio 
[comandato presso comando generale 
Cecchi. nominato cnpo man. % Legione 
— Paliznati, nominato sapo manipolo 9 
Tegiono — Martinez, capo man. nomina 
00178, Legione, Gennargenta — Satta, 
lapo man, nominato ufficiale amm, 1 
‘Gennargentu — Capocelli, sè 
niore, assegnato 1. Legione Libica Tripo- 
litania — Di Torhmnso, capo, masipolo, 
‘assegnato 2. Legione Libi»a, Cirenaica — 
do, copo mam, id. id. 
WON, MARTELLI NELLA MILIZIA 
Accinni Francesco, nominato Luozote 


nento generale f. q. — Valerio Papa Pie 
tro id. — Afarielli 


id Alessandro. 


ivillo, "centurione, ‘ promosso s@bior 
X Zona e si 


ito console f. q. x Zona — Bodrero| 


Spese è tributi 


L'editoriale del Popolo d'Italia di 
ieri è dedicato all'esame della si- 
tuazione dell'economia pubblica, 
conseguente alla serie dei provvedi: 
menti d'ordine finanziario disposti 
dal governo fascista nell'ultima ses 
tone del Consiglio dei Ministri. 

Rilevata l'importanza dei provve- 
dimenti stessi, e la pronta azione 
governativa per una migliore pere- 
quazione è saggia riduzione dei tri- 
buti in armonia con la rivalutazio- 
ne della lira; V’articolista esprimi 
senz'altro questa tesi: ché. gli enti! 
pubblici, i quali: debbono procedere! 
di pari passo con lo Stato, seguano 
sollecitamente l'esempio del Gover- 
no, provvedendo a loro volta ad una 
equa riduzione della pressione tri-| 
butaria da essi esercitata. 

Ed aggiunge: 

Giò che il pubblico non sa e non di 
estingue, è la differenza enorme, che cor- 
1 tra imposte erariali ed imposte co- 
munali: a provinciali. Un vecchio art! 
olo di legge diceva che i Comuni. e lei 
Provincie non potevano applicare’ più 
[di 60 centesimi di tasse sopra ogni lira! 
[di imposte erariali, cioò dello Stato. Eb- 
bene questa onesta proporzione di tasee| 
è stata in molti casi superata per otto 
o dieci. volte. 

Di conseguenza, se una politica di 

lagravi devo esprimero veramente uns! 
[migliore peroquazione tributaria, biso- 
[gna far intervenire anche i Comuni el 
le Provinelo. 
Gli enti pubblici— prosegue il di- 
rettore del Popolo d'Italia — devono! 
‘procedere ad un riesame coraggioso 
le scrupoloso di tutte le spese pre- 
biste nel bilancio dell'Ente, allo 
[scopo di eliminare quelle superflue, 
lo comunque non aventi carattere 
d'urgenza, o infine irredditizie. 

Scrive a questo proposito il Popo- 
lo d'Italia: 
<Gli. Enti sutarchici. devono puntare 
sopratutto sull'economia privata, sull 
[concorso di forze singole cha dal lavo» 
fo, dalle iniziative, dai provvedimenti, 
iraggano giovamento particolare e g® 
inerale. Bisogna infine che Je spes 
biano | carattere indilazionabile o di 
reddito. Tutto ciò che oggi si fa e si 
profonde in spese di lusso, di sbbelli- 
‘mento @ di aggiornamento, ee non è inn: 
ille, è quanto meno inopportuno, Ssreb: 
be una cattiva speculazione sa i prestiti 
‘dovessero servire a sanare dei bilanci »» 
Saggi rilievi, cut vorremmo ‘ag- 
giungerne'un altro, Questo: che dal 
quadro delle spese, a qualunque ti- 
folo esse figurino ‘in bilancio, ven- 
‘pano spietatamente eliminate, sen-| 
Ha eccezione, ‘quelle. dedicate alla! 
‘bratica festaiola. Non diciamo nul- 
la di peregrino affermando che bi- 
Fogna: distruggere l'abitudine dei 
banchetti, delle luminarie, dei cor- 
tei, di tulto il cerimoniale sperpe- 
rafore e pacchiano richiesto dal! 
“« sagrismo » patriottico 0: politico; 
ma siamo certi non per' tanto che 
Ta predica ha vultora pina ragione! 
Te. 

‘provincia, depositaria di tante 
ed insigni virtà; è sotto questo ri 
guardo assai più difettosa della me-| 
iropoli. Faccia essa in, modo di Wi 
berarsi. da questo ingombro delete 


Ma non sa da che parle comin: 
ciare, nè in compagnia di chi, dal! 
momento ch'egli rinnega esplicita 
mente il massimalismo, la socialde- 
mocrazia, il comunismo, il repub- 
blicanesimo e persino il. volonti- 
smo, creatura sua, «. che non gli ha! 
procurato gioie eccessive » 

O perchè mai questa levata di scu- 
‘di dell'autore delle Adolescenti. con- 
tro-i compagni dei giorni migliori? 
Lo si apprende dalla conclusione 
(della lettera, che ne è la parte più 
appetitosa ed edificante: 


<I repubblicani a Parigi sono dician. 
nove. I maseimalisti prima dello seio- 
glimento — locho già detto — erano 
Quarantasette. Gli unitari e i comunisti 
‘fon sono più di una ottantina. Le serio. 
Di di Parigi e «banlieu » possono dare 
le proporzioni del resto della Francia ». 

« legionari garibaldini in Fran 
ofa non furono mai più di centotrenta- 
motto ». 

‘< Diciamo chiaro: noi siamo capi sen 
23 soldati. E senza denari. 

Ora sensa soldati e senza denari non 

si sono mai fatte rivoluzioni ». 


«Senza soldati » sta bene, 

Nessuno aveva mai dubitato del 
contrario, anche se le cifre prodot- 
le dal fondatore del volontismo: s0- 
no inferiori ad ogni aspettativa. 

Per quello invece che riguarda i 
‘danari, facciamo le nostre più am- 
‘pie riserve. Se non ce ne fossero, 
Ron 81 spiegherebbe come tanti cial- 
Hroni se la spassino pei boulevards 
le i locali allegri di Parigi. 

Può darsi che i quattrini non ba- 
stino per fare una rivoluzione; ma 
fon più che sufficienti per ingras- 
Sarei predicatori di essa, Mariani 
‘compreso. 


Un voto socolaro esaudito dl Fascismo 


{l ponte sul Nure costruita ln tre mest 
PIACENZA, 8. — Alla di tut 


Ita le autorità tra cui l'on, Barbiellini, 
il ren, il Segretario ia ie 
heralo Cattaneo, gran numero di 

di Fasci, di Sindacati, di] 

di una immensa folla è 

stato inaugui sto don semplice cerimo- 
nia il nuovo ponte sul 
iniano. 
La cerimonia ha avuto una speciale) 
importanza significando essa l’esaltazio-| 
‘ne doi fini che la volontà dmamica fa 
fascista sa raggiongere. Infatt: il nuovo 
Ponte, che veniva progettato invano da 
oltre ‘un secolo sciaudo in grave di-| 
Isagio le popolazi: alle quali è desti-| 
pat ha potuto finalmente essere co-| 
istruito entro tre mesi mercò l'opera del 
Inodestà di Carminno cav. Dosio che  è| 
ito airtato nella sua iniziativa dalle 
storità, tra cui prinrissimo l'on. Bar. 
bieltini, dalle popolazioni © dall'esercito) 
che ha affidato ad un reparto d' zappa-| 
Itorì è pontieri la costruzione del te. 
La cerimò; ha dato luogo una| 
‘vibrante ‘escaltfftione del fasciamo e lol 
topolazioni hanno lungamente 
Ito al Duca 


I vescovi dell’ Emilia 


contro la moda invereconda 
‘REGGIO EMILIA, 8. 
I Vescovi della regione emiliana | 
no diramata al alero od ai fedeli dalle 


rio, e s'acquisterà, col proprio be-| 
Pavia altro titolo di merito ver-| 
so la ione. 

Artiglieria straniera 6 italiana 
Il Giornale di Genova puabica uni 
(articolo. dell'ammiragl Osvaldo 
Paladini tn risposta ad altro del 
l'ammiraglio Bravetta, a proposito 
delle costruzioni di artiglierie ita- 
liane, che il Bravetta indicava suc- 
cubi dei tipi stranieri, Il giornale 
dice di aver pubblicato volentieri 


‘un autorevolissimo studioso: di; pro- 
blemi di artiglieria e di armamen- 
to, che ha tenuto degnamente alti 
uffici in pace e in guerra in Marina 
è recentemente insignito. dell'Ordi- 
ne Militare di Savoia; \sia_ perchè 
(controversie del genere non hanno 
‘più diritto di vita nell'Italia rinno- 
vata. Sono detriti nocivi del pas- 
sato: Sono vecchia Italia. 
L'ammiraglio Paladini che, come! 
lè rioto, comandò le riavi italiane a 
Confuda durante la guerra italo- 
furca, rivendica nettamente. alle co- 
‘struzioni italiane meriti di progres- 
so e di tecnica dei nostri stabi! 
Imenti e, occupandosi della sietema- 
one di' grosse artiglierie su carri 
scrive: 

<A parte che l'idea risale a prima del-| 
lla guerra, giacchè all'estero, in Inghil 
terra ed in America, sì avevano già) 


fatto che l'accennata applicazione alle 
‘coste non potrebbe mai avere luogo col 
tipo di affusto da 351 della vecchia An- 
saldo. © Quest'ultimo, costruito essenzial- 
‘mente | per operazioni cempali, non a 
eva brandeggio, © per la punteria in 
‘direzione occorrevano vari binari dispo- 
sti a ventaglio, e si doveva istradi 
letto sul binario diretto nel senso più 
‘conveniente » Ora, ‘sarebbe mai possibi- 
le ussro una tale. sistemazione per ar- 
—iglierie costiere destinate a battore na- 
vi in moto ad alta velocità? I quale in- 
Sambro non recherebbe la rete dei bi: 
fari, facile bersaglio per i velivoli? GlÌ 
‘Americani ‘hanno risoluto’ 8}, il proble. 
‘ma im tutt'altro modo che è qui! 
esporre» 
Più oltre seriv 
novità, parla egli inoltre di una mitra 
glintrice americana la quale tira un pro- 
feto: quattro volte peeante quello della 
Browning ed ha gettata tre volta 0 mer- 
#0 superiore. E'. possibile, che -un tec 
‘nico come l'Amm. Bravettà ignori l'esi- 
stenza di mitrazliatrioi da 403) che' da 
tempo, par il tiro, antinereo, si fabbri 
cano alla Spezia e che rappresentano u- 
Ina. radioalo modificazione | migliorat 
studiata in Italia da Italiani, del 
ale creato in Inghilterra? Ebben 


o Esercito, furono esportate in Svezia, 
in Grecia ed in Argentina». 


Soldati e denari 
Il Tevere ci dà notizia di una let- 
tera diretta dal noto sporcaccione 
Mario Mariani al parigino Corriere 
degli Italiani, che val la pena di 
‘conoscere, come documento non 50 
sospetto della impotenza, della di: 
scordia, e del disorientamento che 


.|travagliano il chiassoso si, ma spa- 


ruto fuoruscitismo italiano in Fran 
cia. 

Dunque Mariani vorrebbe ricon- 
quistare la greppia che s'era assi- 
urata in patria con l'insurrezione 
violenta di dentro e l’azione armata 
di fuori, dato ‘che, unon può: più 
tare, sebbene questa sia anche 
Sua Ma 
6 richiami 


Sia perchè l'articolo reca la firmma di 


grossi calîbri su carri ferroviari. sta il|P0 


rispettivo diocesi, una lettera pastorale 
{intorno ai periegli che miracciano la «0 
cità odierna 


in particolar modo all 

[dilagare della immoralità fomentata dal-| 
la moda invereconda. K 

La pastorale che porta le firme di 8, 

‘Modena e dei Vesco 

Fidenza; 


è appunto contro la corr 
da o almeno più sfanciata 
la voce dei Vescovi assiemo a quella 
dol Papa, do la moda, è diverti- 
menti © lo stampe, faceto «pello alle] 
mamme, allo Associazioni catto) 

te alla gioventù fem. 

Î suo pro: 


ialmente nel non ammettere in Chie- 
‘ed ni Sacramenti, lo inverecand 
pericoli dil 


del ballo, rinnovare] 
celebrare] 


fo quando nol territorio Parroo- 
shia in quella giornata siasi concesso il 
jimesso di un pubblico ballo. I 

foci. dovranno inoltre astenersi déll’in- 
torvenire & ioste anche interne se Der] 
l'occasione dovesse aver luogo il ballo. 
La pastorale conchinde riruovando un 
fervido appello ai fedeli e impartendo 
l'apostolica benedizio: 


i|(ntorno al movto di Grosseto 


1 risultati dell’autopsia 
GROSSETO; 8. — Continuando le in- 
ldagini, per ‘accertare le causo della mor- 


Der ainio Leopolda Garroni che) 
pira ne cadavere sulla 


‘a colpi di un coi 
do i risultati dell 

l'autorità giudiziaria sono 
crollare -definitivamente questa supposi:| 
fione. I periti settori: alermano infatti) 
che la fino della vittima è invece dovu- 
ta ad annogament 

nia ‘adesso da accertare ee si trattà 
di suicidio, o di disgrazia, o se offettiva- 
tmienta non sia da escludere il delitto. 
Comunque, risulta in modo positivo 
che il Garroni fu veduto la sera del 
‘corrente in diversi locali dolla nosti 
sittà, e che, verso mezzanotte, egli an 
[dò fino alla Marina su di un birroeci- 
no a due ruote, in compagnia di altre] 
persone. 


tro arresti no 

condo temp) ul'.fermo di. 

Îì detto e Nosca » il quali a 
nilo informazioni circa una lite scoppis- 
ta la sera delin misteriosa fine del Gar-| 
zoni nella baracca di certo Vittorio Bie- 
gianti, lite a euî, secondo l'informatore, 
Avrebbe partecipato anche la povera vit-| 
tima. 


Hiuore soffocata da ua boccone di came 


NAPOLI, 8. — Una vecchia per nome 
‘armola Allosca, ieri, durante il pro 
20, stava mangiando della carne quando| 
uni boccone della medesima lo si ferma 
va mella traches, minacciando di soll» 
carla. 
Alliemati, È famigliari si affrottazone 
n trasportarla all'ospedale della | Pare 
nonostante lé prorte cora ivi ‘prod: 
ata finiva pet docco: 


n ‘OL, I 
ban aleganto. Cav. aff. La Suoci 


dro 


ALBERGO DELLA VITTORIA, alt ma 
‘confort. 


fazze: ogni comfort: 


‘dallo sos 
ri modi 


non tramonta 


se la donna sa mantene- 
re al proprio organismo 
un regime nutritivo atto 
a farlo prosperate ... 
Oggidi ogni signora 
sa ttamente che, a 
raggiungere questo sco- 
po, basta l'uso dell’ 


OVOMALTINA 


nella quale ciascun or- 


più sostanziosi, e come. 
tale è l'elemento indi. 
spensabile alla prospe- 
rità fisica. \ 


a vendi n fatt le Permacie e Dro 

gherie aL. 4,50 L. 136 L:20 lo scuole 

Chiedete, nominando questo 
‘capione grati ll 

Dr A. WANDER S. A. è Milaso 


HOTEL VITTORIA 
ne unica splendida. 
forto; prop. ©. Pai 


ANZIO 
0 EXCELSIOR PALACE NUU 
too 11.000 mqg.; tennis. 
‘Rome. 


ALBANO LAZIALE 
ALBERGO, ALHAMBRA cop ristorante 
ino; massimo comfort. Pensione da. 


CASTELDELMONTE 


moderno; bagno, 


CASTELGANDOLFO 

HOTEL RESTAURANT PAGNANELLI 
rimesso a nuovo, Sul lago; giardino, ter 
ioni a L. 80 


va 


CATANIA 
GRAND HOTEL BRI ro 
pr 

CHIANCIANO (Bagni) 
RAND HOEL BELLA VISTA, tutte 
lè camere con acqua corrente o con ba- 


[gho; raccomandato per famiglia. 


ALBERGO ACQUA SANTA |. ordine, 
Dresei ribassati. per rivalutazione lira. 


ALBERGO PENSIONE CLARA 200 m. 
fenti, ottimo trattamento. Pres 


EXCELSIOR PALACE REGINA, no 


[Qua corr. ogni camera: meravigliona 7°. 
orobestra 


xs terrazza; s dancing; garage 


ALBERGO VILLA ROSA. prim'ordite: | 


‘acqua corrente, vicino. sorgente. garazi 


Prosri_mitiseimi 
CIVITAVECOHIA 


NO» annesso al Grai 


modità; bagni; fanghi; massa 
troradiologio. 


FIRENZE 

HOTEL (PORTA ROSSA CENTRALE 
D'EUROPE: Camera da I, 20. Pensione 
da D. 00, Pasti Le 

Le 816,8). 
FIUCGI (Fonte) 
MOTEL QUI-SI.SANA, posizioe nzno 
tile: parco: garnge; servizio automo! 
do Pron ‘mitt” 

FIUME 


ALBERGO RISTORANTE: BONAVIA 
Migliore ristorante di Fiume ogni com. 
forti riscaldamento centrale; sconto 16% 
Soci Touring=Club 


MONTECATINI (Bai 


ALBERGO BELLONI TERMINUS, L 
ordine, garage, race. p. famiglie. ben: 


6, 9 25. Soci Unver 


rente, Bagni, aperto tutto 


IMPERIAL HOTEL, rimodermnto; giar- 
ino; garage; telof. 130; victniasimo sur 
‘trattamento famigliare ; prezzi, mo 
derati. Dir, propr; L. A. Del Cittadino. 


ALBERGO LA PACE GRAND HOT 
aperto dal L aprile sl 80 novembre. 


GRAND, HOTEL VITTORIA. Gestione 
Feroci dell'Hotel Nettuno di Pisa. 


PE dea ne 
QUISISANA (Castellamm. Stabia) 
ROYAL HOTEL. Casa di prim'ordine 
Clima balsamico, acqua sorgiva, entrar 
tennis. 

ROMA 


HOTEL DE LA VILLE, Trinità do'.Mos- 
i-Pincio. Residenza estiva: idenle 


ALBERGO SENATO (Menbl@) P. Pan 
thoon, posizione centrale dis 
linatiaral 


SBOGELLA. (det centro cm 
EL, TORDELLA, dente sentro cima» 
MOTEL TORO e candatiie pei sno io 
derno comfort. Pensione completa T. 9-3 
Ferno comfort Pensione completa tx 913% 


VIAREGGIO 


MOTEL EXCELSIOR, frn mare è piueta, 
HOTEL REGINA, aperto tutto l'anno, 
TEL REGINA, aperto IE DanDn, 


Pensioni raccomandate 


iii 
CASTIGLIONCELLO (Livorno) 


ENSIONE BELVEDERE, 1. ordine; 
fovennte. American bar. Pcisione da 
138 de Mi 


Coi “Sucaini,, 
sul Monte Bianco 


CAMPEGGIO DI FNTREVES 
Agosto. 
— Ragazzi, avete preso molta ‘ac- 
qua ieri sera? 
— sì, non.c'è male. Ma non tan- 
to l'acqua cì preoccupava, quanto 
doyér fare:le tende. Correvamo tut. 
ti-fiaj più pratici, dagli anziani dei 
campeggi o da quelli che hanno 
fatto la guerra 0 i così a Modena. 
Ricordo anch'io. infatti, che mo 
tar le tende, quand'ero allievo uffi- 
ciale al campo di Bagm della Por- 
tetta, era il lavoro più difficile e 
fmbarazzante. Gli ufficiali istruttori 
‘efla cavayano con un comando che 
moi ascoltavamo ritti sull’attenti, 
faiccie serie e occhi fissi: Attenda- 
tevil 
.Una parola. Bisograva: comin] 
(ciare dal niente e far sù una casa; 
una casa di tela impermeabile, te- 
| nuta: in sesto da paletti e da ric- 
| chetti, ma insomma una casa, cioe 
| sina faccenda alquanto complicata. 
Per fortuna c'era sempre, fra gii 
| inesperti e gl'incapaci, jl geometra 
|'o-l'ingegnere che davano consigli 
ie facevano questo e quello con. una 
| disinvoltura ;che) incantava; il fos 
getto attorno. perchè scotressa l'ac- 
qua piovana; il colruo della terra) 
giusto giusto attorno alla tenda 
erchè non entrasse il freddo; i pa- 
leiti centrali ben confitti nella ter- 
| ra soda perchè non crellasse tut*o 
‘al'' primo soffio di vento: una me- 
raviglia, insomma, che noi stava. 
mo. a guardare stupefatti e, felici; 
capivamo anzi che avevano quasi 
ragione:i teneati istruttori a darci) 
il’comando secco e breve; Attenda. 
tévi. (Del resto, ci avevano inzs 
gnaio anche che per fire la guer 
ta ‘basta ordinare ai trombettiovi 
di dare-il segnale: Cessate il fuocol! 
Zaino:a terra!) Ma, iasciamo stare. 
Fatte le. tende ci ‘si trova Lene, 
quasi come a casa propria, Inco- 
minciano ‘ad accorgersene anche 
questi allegri sucain; che a petto 
nudo, malgrado la brezza fina fina 
che soffia dal Monte Pianco vicino, 
aggiustano, accomodano, rattoppa- 
no portando la terra coi badili e| 
con le mani. Una notte di sonno 
cattivo, dormito a quarti d'ora, con 
la tenda che-cadeva da ogni lato e 
minacciava rovina da un momeni 
el'altro, ha insegnato più di tas 
ite Tegioni di geometri e d'ingegner 
Mentre i più ciligerti € scrupolo. 
sì lavorano così a far comoda e si 
cura Ja casa, gli altri si danno at- 
torno per il mangiare: qualcuno ha 
portato dè casa la bella pentola 
alluminio, ma altri si son con: 
mperati ad Aosta e a Courmayeur] 
quella rustica di terra cotta; tanto, 
‘gli spaghetti bollitacno Io stess) 
‘al fuoco allegro di queste belle 1 
| gne) resinose. K» poi, che cosa si 
‘mangerà? Uova, Inte. sardine e 
{ tonno in iscatola, quel che c'è in 
somma, quel ch'è arrivato ieri ai 
magazzino viveri che fra poco fun- 
| zionerà quasi in ordine. (Il quasi 
| isogna premetterlo sempre in qus- 
ti primi fgiorei; quasi ‘bene, quasi 
sicuro, quasi perfetto). Quel che 
| tutti ‘benedicono, intanto è l'aria 
\\el sole; guai re continuava come 
ieri sera quando sono arrivati, con 
\l'acqua che passava anche gli abiti 
{impermeabili preparati dalle amo. 
‘rose mamme lontane! 
Ora il cielo si è tutto lavato, e 
Wulla ‘cima del ‘Monte Bianto ‘a! 
l dente del Gigante 6 alle Jorasses, 
tutto è nitido e lucente come in un 
tsnorama di cartolina illustrata; e| 
non importa so le guglie più orgu 
igliose, per far vedere come sono 
‘alte e brave, soffiano, di quando in 
‘quando. qualche’ fiocco di nuvola 
‘bienca; il sole si affretta a distar-| 
ghelo e a far di nuovo pulito il bel 
(cielo azzurro, 


Mi aggiro fra le tende in costru. 
zione insieme con ‘un ingegnere di 
Genova che cerca i suoi due fi- 
gliuolì; non è facile trovarli, per- 

| chè in questa allegra Tendopoli le 
| via non hanno ‘ancora’ riome © le 
| case hanno tutte la stessa fisiono- 
mia. Sappiamo soltanto, che il cam- 
peggio è diviso per regioni e per 
| città: lx Romg, là Milano, là To- 
irrino, là Genova: Per orientarsi bi- 
sogna tender gli orecchi e stare at- 
tenti aì dialetti. Si si 
| mani, milanesi) torine: 
si,.a Chivasso 6 ad Aosta; hanno 
piesò d'assallo ten e automobili 
hanno fatto la struda cantando 
«Giovinezza » e sbracciandosi con) 
larghi saluti e clamorosi evviva 
davantj agli alberghi di Courma-| 
yenr tutti pieni di fanciulle villeg 
Rianiti in passamontagna e scarpe 
grosse chiodate; hanno passato En 
trèves pacifica e silenziosa, turban- 
do: la Quiete dei buoni montanari, 
e,/salutato il dente d:l Gigante con 


‘sventolio - di. fazzoletti, mentre }a 
pioggia serosciavn con grandi corti-| 
mt di fumo e di nebbia, si sono ric- 


‘campati alla meglio, più timidi e 
{novizi sotto ‘l'ala sicura della 


gran ‘teridia centrale tei più esperti 
è coraggiosi, 
Ma stamattina cinque, 


pritmg,sole e con la prima brezza, 
rigida’ e tagliente, si sono sveglinti 
ed hanno ripreso i lavori. Sì, uon 
cì sono molte comodi*à ma in foa 
dio si sta meglio qui che negli al. 
berghi. di Courmayenr. Qui almono| 
son tutti amici e quel che vuole ito 


Si sono già èsposte ‘su queste: co- 
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«LE MERAVIGLIE DELL’ARTE ORIENTALE 


IN UN'NUOVO MUSEO VENEZIANO 


VENEZIA, agosto. 


voglion tutti; e ron ci «uno gli eter- 
ni scocciatori fi montagna — ch 
son poi fratelli di quo'lt ai mare 
di città — gli îgienist: pra 


sempre un consiglio da darvi pe: 
ogni passo che fate; + mon ci son 


andare ogni sera im' smoking, 
d'opera cantati dall'esimia 
fio © dal celebre tenore; non 


Vita collettiva d'albergo. 


su verso le nevì e i ghiaccia 
glia e camicia nera; 
odono tutti 
quando ca n" 


‘a quel che conia di 


anche delle signorine, non a_n: 
nudo s'iutende, ma in cat 
fustagno' anch'esse e sìnza Je scîc 


mad 

Passano i signori di Courina 
yeur, bardati e attrezzati come. sel 
anciassero ‘alla scalata del dente 
del Gigante: tascapari, maglioni, 
piccozze, bastoni, corde, borracce, 
fiaschette e borse di' pronto soccor- 
80; è magarì vanno a fragole o a 
‘prendere il caffellatte a Notre Da- 
me do Guérison, 

Non c’è niente da fare, dicono gli 
allegri Sucaini; qui si mangia mar 
le e si dorme per.terra; ma c'è sa- 
Jute e alegria. 


I figli del mio compagno, l'inge- 
gnere di Genova, sì erano perduti 
{ta i pini e le tende dietro un loro 
‘amico che aveva una pentola, Ave- 
te una pentola fin dal primo giorno 
del campeggio è un gran privile- 
gio: tutti ora vorrebbero prenotar- 
si per gli spaghetti; come si fa? Ci 
vorrebbe un paivlo. 

Ma domani tutti avranno. i loro 
‘arnesi; domani poi sarà aperta an- 
che la tenda dove si è installato] 
l'albergo, e il magazzino viveri di 
stribuirà a buon prezzo tutto.il ben 
di Dio che ha portato dalle.città di 
pianura. Ci sarà anche la pasta, 
due volte al giorno; che cosa sj può 
desiderare di pin? Oceupare_una| 
spianata alle falde del monte Bian- 
co, costruite in una notte e in un 
giorno un paese di tende, con tutti 
i servizi indispensabili; ‘mettere a 
posto le pentole le mense e le sale 


possono fare soltanto i Sucaini, 


dine, cominceranno : le escursioni: 
c'era già stamattina qualcuno cli 


fugio Torino e il dente del Gigante; 
somplicissimo, «icevano i novizi 
che’ sono ‘senipre i più arditi: 
‘attraversa questo prato, si va su 
quel colle, ci st arrampica per quel 
sentiero € si è già sotto il dente. 
La neve par soffice come:un tap- 
peto e i. ghiacciai, in fondo, sem 
brano piazze asfaltate: un po'. în 
pendenza, ma. nient'affatto . preoc- 


della Brenva, terribile. laggiù: dove 
scroscia fra i sassi la Dora, mostri 
tropri precipizi e troppi; franamen- 
ti; ma insomma, Ja montagna vuol 
bene ai suoi fedeli, @ oggi, con que- 
‘sto splendido sole che scopre tuite 
le vie bianche del gizante delle Al 
pi, invita. alla scalate anche. i più 
timidi. 

Tra i fuochi che si accendono qua 
® là per preparare il desinare, c'è 
già chi affila la picozza e prova la 


‘mettere che quando spunterà la 
nuova alba, ci sarà già il primo 
«raduno» di salatori; è quando, 
fra qualche. giorno, Curzio, Mala- 
parte, l'ardito Presidente, verrà 
quassù a trovare i suoi bravi St 
caini, troverà tutti prontissimi ; a 
marciare sulle creste e sulle cime 
bianche, come provetti ‘alpinisti. 


‘ETTORE. DE ZUANI 


a Tendopoli dei: Balilla milanesi 
in V21 Seriana 


BERGAMO, 8. — A Salvino, nella Val! 
Serinna, a mille metri di altenza, è sta- 
‘a inaugurata, alla presenza del 
rità milanesi @ bergamasche la Tendopo- 
li dei Balilla del Gruppo Sciesa di, Mila 
no, Il Prefetto comm. Solmi ha recato 
agli intervenuti il snluto di 8. E. Suar- 
do impossibilitato ad assistere alla; ceri-| 
monia per una indisposizione. 


x LEGGET 


NOL E IL MONDO 


escursioni e di scalate. che hanno 


le feste da ballo allo quali sj day: 
nè 
i concerti familiari con scelti pezzi 


c'è 
‘niente, insomma, di. quel cho secca 
[maledettamente in montagna, nella 


Toilette unica, qui; petto nuto e 
calzoni di fustagno; e quando si val 
ma- 
i sole sa lo 
da martina n sera, 


1tù, non lo pagano niente. Ci sono 


cherie delle turiste che vanno alla 


di riunione... sono meraviglie che)! 


Quando poi tutvo sarà quasi in or-|| 


armato di binocolo, studiava il ri-{l 


cupanti.. Peccato che il ghiacciaio| | 


resistenza dei bastoni; c'è da scom-|. 


tonne'le vicende attraverso: le quali 
il patrimunio. artistico di Venezia 
si é articchito di nuovi tesori gra 
zie all'istituzione del Miseo di Ar 
te orientale, ‘installato; al' lerzò pia 
ma ili Ca”: lesaro; il magnifico pu 
lazko; eretlo da Baldassare Longhe 
nia sul Canal Grande e destinato per 
testamento dalla duchessa | Felicita 
Bevilacqua Lamasa ad opere di me- 
cenatismo. 


i 


n 


(Come: si formò il Museo 
Îl Principe Enrico, di! + Borbone, 
conte di Bardi; durante uno déé suoi 
viaggi inforno al mondo, tisitava 
l'India, l'Indocina, le Tsole- della 
‘Sonda, la'Cina'è il Giappone racco 
iliendo tulla ‘una serie di oggelti 
d'arte e di curiosità di inestimabile 
vulore' che, trasportati l'a Venezia 
ì entro, 1500" grandi: casse (= lauto 
cravil loro numero! — e ordinati. in 
>| magnifiche collezioni al secondo 
Diano di palazzo. Vendramin-Caler 
gi; ‘conferivano, dl Principe V'Allis 
simo privilegio di essero: possesto- 
re di uno dei iù ricchi e completi 
misei. d'arle orientale che, e$istes- 
sera nel mondo. 


rio: viennese ‘Frans Trau 
iosa: raccolta’ cadeva ‘in possesso, 


fato di pace relative’ ai beni di'sui 
dti. di “Stati èr-mémici, 
po. le 


bellissime. collezioni! 


via, 
Seo:di:Enrico.di Borhone 7 


dell'Estremo Oriente 


ip» 
Ca 


Armatura. giapponese: 


meria giapponese che costituisce, 
[ner numero e per, varietà di oggetti, 


si può rendersi. ragione 


‘dvevano i giapponesi. 


speciale e si poneva al.lavoro. 
rante la tempera. egli cantava una 
canzone rituale perchè, lo. spirito 
della musica ‘entrasse nel metallo. 


‘Passata poi, alla morte di Enrico 
di'Borbone, nelle mani dell'antigiia- 
la- pre- 


dopo da guerra, dello, Stato italiano 
in: virtù delle disposizioni: del trat- 


Ma quali 
daninî avevano: subito ‘nel frattem- 
oltre 
qualtromila,oggétti erano stati ven- 
duti ed intere raccolte andate pres- 
sochè. disperse come quella davve- 
ro cospicua. delle giade, Pur tutta- 
‘amche così depauperato, il mu- 
mianeva 

‘uno. dei più-rappresentativi dell'arte 


.. Forgiare: spade: © arte nobile 
Ora che.il Musto è aperto al pub- 
blico. mette conto di darne una ra- 
[pida descrizione. Al visitatore, si! 
fenta. anzitutto, ‘sullo ‘scalone dij 
Pesaro e initre ampie sale, l'ar-| 


la più importante raccolta del Mu: 
sep, Queste armi sano lavorate ‘con 
un'arte che sbalordisce e della quale 
soltanto 
‘pensando al concetto altissimo e, si 
potrebbe dire, quasi sucro ‘che ne 


L'arte di forgiare le spade era in- 
futti considerata in Giappone fra le 
‘pl ‘nobili ed essa si svolgera come 
lun vero e proprio filo, IL [orgiato- 
re, dopo avere digiunato e pregato 
ner parecchi giorni, vestiva un abito 
Du- 


Marionetta 


Masamunè, il più. celebrato dei 
|forgiatori — ricorda Elio Zorzi 
(soleva cantare il ritornello: « La 
‘pace regni sulla terra, la pace », 
le le'sue spade davano sempre la 
vittoria a chi le portava. Tl suo cupo 
‘allievo Muramasa cantava invece 
Venga la guerra mel-mondo, la 
querra »-vE le spade che. egli for- 
giava, non: erano nai sazie: di san 
que. e portavano la discordia € 
dolore al loro proprietario. 

Queste armi venivano poi finemen-. 
ta cesellate e decorate e la lama 
era così affiàta da poter tagliare 
com ‘un sol;colpo nettamente în due 
‘tin corpo umano. Una buona spada 
veniva trasmessa di padre in figlio 
come un pegno' sacro ed era. per 
l'erede-jl giorno, più bello della' sua 


[vita quello, in. cui, compiuti i quin 


dicè anni,” poteva 
igloriosa. 

Di ‘spade, giapponesi il Misco di 
Ca’ Pestiro ne possiede circa 900 è 
tutte con foderi di lacca artistica. 
‘mente lavorati in «vario modo, a 
‘Specchio, a guicîo d'uovo, a nuvole 
con ‘stemmi, ora imitanti il cuolo, 
‘ora il legno decorato. Più preziosa 
[ra tutte. appare una lama attribui 
fa a. Rai Kunimitsu, @rlefice del 
XIII secolo, che reca l'immagine @ 
tenello della dea Riwannon. 

L'armeria comprende poi cinquan- 
la armature di guerra e di parata 
the spiccano fra una selva di inse- 
ne, di oriliamme, di lancioni, di 
falci, di archi, di turcassi: Este im- 
‘pressionano specialmente per l'orri 
bile maschera della visieta destina- 
fa ad inculere lerroré al, nemico. 


La pittura e il culto 


E veniamo alle sale dove rono e-| 
sposte operè dî pittura. Ecco una! 
serie magnifica di quindici grandi 
‘paraventi raffiguranti vari episodi 
della ‘guerra famosa di) Gen-Pei. 
Ecco ancora 150: kakemono: attra- 
f|verso i quali, l'arte nipponica del 
dipingere trova la sua migliore rap- 
presentazione dal secolo XVI in poi, 
in tutte le sup scuole ‘e. fenden: 
dalîn: scuola Tosa a quella rivale 
dî Kano: dalla scuola dell'Ukijojè 
a quella naturalistica di Shijo — 
in scuola « della vita che passa », 
‘a cui appartenne Mori, Sosen, il pit- 
tore selvaggio e puro che vivera nel- 
le foreste per sorprendere gli ani. 
mali nei loro veri. atteggiamenti. 
Di questo pittore sono esposie al 
cune opére autentiche e apocrife ed 
altre ne figurano di artisti di gran 
fama: 

Assieme ni Rakemono: dì: soggetto 
religioso. apraiono preziosi oggetti 
consacrati al culto come altari do- 
mestici gianvonesi...profumiere di 
bronzo, rempane dal suono» armo» 
nioso: fornelli, vasi rifuali, imma- 
‘gini sacre in bronzo, in rame, in 
Alabastro, în pietra, paramenti sa- 
eri, stole, mantellî sacerdotali. Mai 


tingere l'arma! 


giavanese, 


Pattenzione del visitatore è soprat. 
futto ‘richiamata; da una stupenda 
statuetta di pietra grigia raffigu- 
Tante Budda, -di una purezza di li 
nee sorprendente è tale da rivela- 
re, per-l'armonta della forma, l'in- 
futeriza, gréca nell'arte orientale, in- 
fiuenza penetrata, nell'Estremo O- 
riento con le conquiste di Alessan- 
dro, Questa statuetta, proveniente 
dal Cambodge, è miulilata. delle 
‘gambe e’ delle ‘braccta,. Essa, costi- 
Iuisce comunque l’opera più presi 
Su del Museo e solo. possono av 
cinarlesi per ‘valore. artistico due 
iltre. statuette in legno laccato, an- 
lertorà al mille, che raffigurano due 
querrieri guardiani del tempio. 

Spetiali vetrine raccolgono anco- 
ra’ splendidi costumi'di corte, vesti 
ti di sacerdoti;e. di guerrieri, 

Lacche, porcellane... 

S'è ‘visto come in tutto i Musea 
trionfino i lavori in lacca. Pure al- 
cuné sile sono riservate esclusiva- 
mente ad essi ed è così grande i 
loro numero e così diversa la for- 
ma' e l'uso a cui erano adibiti, che 
ritsce impossibile farne qui anche 
‘in semplice accenno. Si tratta di 
‘opere ‘meravigliose; ecco, che sha- 
lordiscono noi europei, incapaci di 
comprendere la' inverosimile pazien- 
30 degli artefici giapponesi, speri: 
‘Inentatasi attraverso anni interi per 
creare la materia preziosa di questi 
oggetti pei ‘i quali si sono rese tal. 
volta necessarie fino a quaranta, s0- 
erapnosizioni di sottilissimi strati 
di laccatura lunghisima a seccare! 

—— © marionette 

Oltre alle lacche sono disposte 
nel Musco varie bellissime porcel- 
lane cimesi el infine una sala è de- 
dicata a quanto proviene, dalle Is0- 
le della. Sonda, Quì richiama la cu- 
riosità del visitatore ‘una serie di 
‘marionette del Wajang, teatro. di 
lombre. giavanese. Queste marione. 
te ‘vengono proiettate. in ombra” su 
uno schermo e quindi non richiede- 
rebbero nessun pregio speciale di 
fattura. Ed invece quale efficacia di 
‘espressione, quale. finezz0  decora- 
tiva! Ritagliute în pelle di bufalo, 
acciratamente dipinte, le marionet- 
fe diavanesi sono montate su tre 
nilemcelli. di corno, uno dei quali 
serve a’ sostenere il corpo, gli altri 
‘dile a, muovere le ‘enormi, breccia. 
Talitne hanno fisionomie burlesche, 
‘altré comicamente terrificanti: è tut- 
to un mondo» satirico di effetto di 
vertentissimo, 

Il Museo; che raduna ancora, ol-| 
tre a vari strumenti musicali curio- 
sissimi, una collezione unica in Ita- 
lin di pugnali malesi, annovera in- 
fine un'opera di eccezionale valore: 
un magnifico paravento. del Coro- 
mandel che Enrico di Borbone ebbe 
in dono dal nonno Carlo Il; duca 
di Lucca, 


GASTONE ‘HARTSARICH 


Svolta pericolosa 


Non dire quattro 

Ne! podere di Rompicollo, © pres- 
so Pitigliano (Grosseta), sì piange- 
va dai Jamigliari la morie della con 
iadina Maria Mecarozzi, che. distesa 
nel suo letto, dopo lunga malattia, 
non dava più segni di vita, Il ma 
rito, dopo aver con” gli altri Jemi: 
gliari pianto sul corpo della moglie, 
Si recava nella vicina. Pitigliano do- 
ve ordinava ad un falegname la cas: 
sa da morto, è acquistava anche al 
cune maniglie di ottone, ed un cro: 
cefisso: da apporsi sulla «@isa stessa. 
Dopo alcune ora di attesa il Meca- 
rozzi. riprendeva la via: del ritorno. 
La moigie, che era stata colpita da 
natalessi, aveva riaperto gli occhi dl- 
la vita chiedendo subito da man- 
giare ai parenti trasenolatt, 

Ricostruiamo la scena: 

IL MARITO {Ritornando 
casa con la cassa e. vedendo sua 
moglie viva) — Accidenti, non pote 
vi riauseitare un po' prima? Propnu 
ora, che ho speso tanti quattrini per 
la cassa! 

LA MOGLIE — Non ti disperare, 
marito mio, la conserveremo _ per 
un'altra volta. Gua:da un po' se va 
bene per te? 

IL MARITO — Và al diavolo! Ma 
ne voglio, disfare subito. 

LA MOGLIE — Ebbene, la veri 
deremo. Fafemo stampare ‘sui gior. 
nali questa inserziona: « Ocossio- 
nissimal. Vendesi, cassa, funebre 
rai usato, edo. >. 

IL MARITO — Credi che si trove 
n qualcuno che... 

TÀ MOGLIE — Ne sono certa. 
Conosco qualche affarista che sareb- 
be capiice di mosire pur di non le 
farsi sfuggire l'occasione, Piutto. 
sto, sarà necessariò, per trovare l'ac- 
quitente, toglierci Ta crove. 

IL MARITO -— Ho mangiato la 
foglia. Allora vado a far stampare 
l'anmincio, - 

LA MOGLIE | Sì. Ma dimmi: co: 
ro mai hai avuto tanta frettà @ 
farmi fare la cassa: Temevi, forse, 
d'arrivar. troppo. tardi?! 

IL MARITO — Sì, moglie mia 
E, come vedi, j miei timori non era: 
nò infondati 


11 pie' veloce. 


Il Y volume della Storia militare 


A cura dell'Ufficio Storico del Coma 
do del Corpo di Stato Maggiore, è stato 
pubblicato ‘il’ quinto della. raccolta dei 
(Riassunti storici contenenti le notizie ed 
i dati più importanti relativi all'azione 
svolta dallo’ nostre valorose brigate, di 
fanteria durante il periodo della grande 
guerra. 

Mentre i primi quattro volumi conté 
nevamo i Riaesunti storici delle Brigate 
di Fanleria di antica costituzione e delle 
quattro Brigate decorate di medaglia di 
Oro conservate nell'ordinamento, dello 
immediato dopo guerra. (Sassari, Ligu- 
ria, Arezzo e Avellino), il quinto volume 
‘contiene i Rinssunti atorici delle prime 


sedici Brigate, che, creato perla guerra 
furono poi discivite. Esse sono la ae 
‘guenti: Udine, Genova, Piscenza, Man: 
tova, Treviso, Padova, Emilia, Macerata, 
(Chieti, Spezia, Firenze, Perugia, Lazio, 
Benevento, Camîpania, Barletta. 


NOTE PARIGINE 


Gravi rivelazioni sul Vesuvio - In 
attesa della imminente panzana 
PAR'GI Agosto 

La stampa internazionale che Jil 
tra attraverso Parigi suscitundo 
numerosi. echi nei giornali del luo 
90, fa notare, a proposito della ré 
cente eruzione del Vesuvio. che do 
po tutto, il fenomeno è stato assui 
utile per Napoli. Tutt; gli stranieri 
in viaggio nel Mediterraneo, infat 
ti, avrebbero mutato. immedivli 
mente rotta per precipitarsi nel 
golfo di Napoli ad. osservare i 
fammeggiamenti del vulcano con 
interessante lancio di bombe fasfo 
rescenti. Quelli, che viaggiavano 
sulle linee dei grandi espressi ‘u 
vrebbero  falto ‘altrettanto. Si @ 
trattato dunque di un buon affare 
per l'Italia, 

Ebbene, a questi colleghi europei 
ed americani. vogliamo togliere’ 0 
gni dubbio e ogni sospetto, e dite. 
con la più grande franchessa tutt. 
la verità. 

E la verità è questa. N Vesuviu 
non è un vulcano come noi italian 
abbiamo dato ad intendere al mon 
do fino a questo momento. Il Ve 
suvio è un pentolone gigantesco 
costruito, e gestito di una società 
anonima per richiamare a Napol: 
un più gran numero di turisti. Da 
fato di sotterranei profondi e di 
numerose camere Îh scoppio. sn 
pientemente ‘ congegnate, questi 


‘vulcano artificiale riesce a produr 
re tutti gli effetti di luminosità + 
tutti i boali e i rimtombi sufficien 


L'osservatorio ' non è ‘affatto un 
‘osservatorio scientifico. E' sempli 
‘cemennte ‘un'officina nella quali 
mettono capo tutti î fili elettrici 
del macchinone © dove vengono de 
cise, volta per volta, le diverse fa , 
si eruttive. Durante la stagione 
morta la società si imita a far fu 
‘mare, leggermente ti cratere; mo 
quando la stanîcne turistica è' ne! 
suo pieno e bisogna rubare i turi 
sti alle altre città allira il pento 
lone entra tutto în azione. L'effel 
to, come s'è visto, è scrprendentà 

Ora vogliamo sperare che i col 
leghi stranieri ci saranno grati del 
la mostra sincerità. C1 attendiamo 
perciò che tutti i giornali del mon 
do si affrettino n riprodurre quan 
to abbiamo detto più sopra. (Primo 
fra, tutti il Daily Herald, con im 
‘mediata, quasi automatica citazio 
ne nel parigino Temps), 


Del resto, da una decina di gior 
ni a questa parte;non possiamo la- 
‘mentarci. | Pansane proprio grosse 
sull'Italia, quelle cioè che potrem- 
mo chiamare. d: repertorio, non 
sono uscite fuori. 1 periodo delle 
vacanze produce. il suo effetto. 1 
personaggi (chiamiamoli dunque: 
imbroglioni) preposti alla inven- 
[zione delle panzane centro l'Italia, 
lla fantasia dei quali se non è mol: 
[to fertile, è costretta però a funzio 
‘nare secondo un cerio ritmo rego- 
lare... per ragioni di contratto, deb- 
bono in questo momento trovarsi, 


‘gimento © battaglione. 

Il volume devesi allo studio del tenen- 
to colonnello De Rienzi coadiuvato dai 
‘capitani Bartolticci e De Romania. 


I “Fauni Gialli,, 


10»; Marinetti 
E' ‘uscito Îl 10.0 volumetto del Fauno 
Giallo, la elegantissima collana di Umo- 
risuio Italiano, diretta da Giuseppe Zue- 
ta. Questo « Fauno» è «i Marinetti: è 
del Marinetti più originale, paradossale, 
[a sorpresa; esuberante di maschilità im- 
pertinente e di lirica fantas 
I disegni — adeguatissimi al testo — 
sono del pittore futurista Ivo Pannaggi. 
Valumetto eccellente, 
Sono così pubblicati fino ad oggi, i se- 
volumetti interessantissimi della 


seri 

1. Giuseppe Zucca: L'Uovo dell'Amas- 
sone, (Dis. di A. Bartoli) — 2. L. Anto. 
[nelli: La Donna in Vetrina, (Dis. di G. 
Rosso) — 3. L. Folgore: Mia Cugina la 
Luna, (Dis, di Cam) — #. Bontempelli 
L’Eden della Tartaruga, (Dis. di E. Sao. 
lietti) — 5. A. Guglielminetti: Il Pigia- 
Ima del Moralista, (Dis. di P. Bernardini) 
— & [Frilussa: Piechiabbò ovvero La Mo 
glio del Ciambellano, (Pupazzi di Tri 
lussa) — 7. Campanile: L'Inventore del 
Cavallo, (Dis. di Angoletta) — 8. Beltra- 
‘melli: La Locanda 4L Bove Solare, (Dis. 
idi Pannaggi) — .9. Orio Vergani: Aaso 
Piglia Tutto, (Dis. di Fabiano). 

L’annunzisto, prossimo « Fauno » è di 
E. Giovannetti: «Sirene in vacanza»; 
squisito volumetto, commentato da finis- 
isirni, disegni di Mario Pompei. Dodicesi. 
mo ed ultimo della prima serie, sarà un 
« Fauno » dello stesso Direttore, «G. Zuc- 
ca: «L'Ordine del Tartufo» ovvero « Na- 
[poleone in Paradiso ». 

Uscirà ancora in questi giorni, un ori- 
(ginale, raffinatissimo volume risultante 
dalla collaborazione dei 40 iagiriori nar- 
ratori italiani d'oggi: « /I Fauno Galan: 
te >, con numerosissimi disegni del pitto- 
re Giulio Rosso. 


ai bagni. La stampa della sociat 
(democrazia internazionale, ‘ quella 
‘che si fa sovvenzionare dal primo 
droghiere ‘o commerciante di bac-, 
calà che si presenti le che gli im 
becilli continuann a chiamar libe- 
ra) è dunque costretta a sospende: 
re momentaneamente l'esecuzione 
del proprio programma. Poiché 
Buttavia la sospensione non potrà 
durare troppo a lungo. e il riposo 
‘avrà dato nuovo vigore alla imagi- 
‘nazione di questi signori, il nostro 
buon senso ci dice che lo scoppio 
della prossima panzana «contro L'I- 
talia, può considerarsi, come immi 


nto. 
"fouzie sarà it compo preso di mi: 

, questa volta, da tali scrupolosi 
sbovertitori» La « frontiera - italo» 
francese? La situazione economica 
dell'Italia? Le solite gravi som: 
mosse di Milano o di Roma? 

Vi ricordate quando si diffuse a 
Parigi la voce che gli italiani mo- 
bilitavano, e che l'invasione delle 
Alpi Marittime era questione non 
di settimane, nè di giorni, ma di 
lore? Le ore parsarovc: passarono 
anche'i giorni e le settimane; ora. 
anzi, è passato quasi un anno; e la 
invasione non c'è stata... Ci ver: 
rebbe voglia di andare a cercare 
‘ad uno ad uno tutti coloro che dif: 
fusero tale idiozia 0 cHe troppo fa- 
cilmente la’ poterono credere, per 
domandar loro una: piccola spie- 
dazione... Ma poiché il tempo te 
vora per noi ei costruttori di men- 
sogne vengono a trovarsi in posi: 
sione sempre più difficile, possin. 
‘mo considerar le cove con sempre 
più Milosofica vazienza. Ci propo 
niamo perciò. di non scomodarci 
troppo allo! scoppio della imminen- 
te grossa panzana ctu, come dice 
ramo, avverrà certamente fra po- 
co, ‘e che it Daily Herald: (ripro- 
dotto telegraficamente dal Temps) 
si farà un dovere di. raccogliere 

rra' Scai 


:? Perchè Adamo fu fatto su misura 


Le'99 disgrazie dell'uomo piccino, 


| Ma le disavventure dell'uomo! ul. 


tralilipuziano non finivebbero qui. 
|'Bovrebbe trovare un riparo con- 
ipo una ininterotta lapidazione, 


ntinvamente 
damento di 
vediamo] 


corpi. 

Immaginiamo poi la vita pratical 
"di questo povero essere la cui. pen- 
tola, non può riempirsi, di acqua e 
‘non. può essere: posta Sul. fuoco, 
giacché egli non riuscirà a produr- 
ire Îl fuoco; nessuna frizione, per 
‘cussione 0 nessun concentramento 
‘di-raggi solari gli permetterà di ri. 
scaldare una massa sufficiente per- 
chè il calore non ne sfugga prima 
ancora di averla portata alla tem 
peratura. di combustione. 

Allora; disperato, chiederà di di 
ventar grande, grandissimo, per 
poter. vivere, muoversi, in questa 
Natura sproporzionata alla sua. sta- 
tura, 

E immaginiamolo accontentato] 
| mae, come nefle fiabe, con esagera. 
| gione, 


L'homunculus — per ùna di quel 
Jo ipotesi. che gli scienziati possono| 


prodotto dal piede sul suo]o svilup- 
perebbe un calore intollerabMe. ‘Perl 
lui il granito s'infiammerebbe per! 
Semplice strofinio, come per noi ‘il 
fosforo, 

E allora, assaporati i guai de! 
troppo grande e del troppo piccolo, 
chiederebbe di essere un nomo sem: 
plice.e normale, tagliato su misura, 
come Adamo e tuttii suoi succes: 
sori. 


L'uomo effimero e l’'ultra-Matusa- 
lemme. 


Edotto dall'esperienza e non desi] 

‘deroso di tentar nuove avventure, 

lalla domanda: 

— Quanto vuoi vivere? 

risponderebbe 
— Quanto gli 

meno? 


altri, nè più nè| 


mes, l'autore di 
(1859) riferis 
Ernst von Buer— il'zoologo ed em: 
briclogo che iconsacrò-nella sua- Du 
Ove Mammaltum et Hominis Geni 


Lua'mente la 
dovesse contenere il medesimo me 
mero di impressioni che ora, 


ta», 
mo nulla: ma la nostra vita non sa. 


meno di un mese ‘e 
remmo. nulla, ‘ciascuno 
mente, dei’ cambiamenti ‘delle sta- 
gioni. 


non ‘conosce 


‘ati in inverno, per 
crederemmo ‘all'estai 
crediamo ai calori dell'epoca carbo. 
nifera. I movimenti deyli esseri or 
qanizzati sarebbero per noi taîmen: 


esempio, 


non: lì vedremmo. 


«IL sole sarebbe immobile’ nel 
Cielo, ta'luna camminerebbe, appe- 


E sarebbe prudente: William Ja-ma e tanti altri effetti simili si 
Y suman Immortality 
Je’ una ipotesi» di Karl] 


nostra ' esisterisa 


essal 
potrebbe essere mille volte più cor-| 


Sil totale. duxque, non perderem- 
rebbe certo quella che è « Vivremmo. 


individual 


come adesso 


te lenti che non li conosceremmo se; 
non, attraverso ‘il yagionamento, ma) 


rificherebbero. 

« Ma facciamo l'ipotesi inversa, c| 
limmayiniamo un essere il quale non 
s|avesse che un millesimo delte sen 
fazioni che noi abbiam in un tem 


fare come i narvatori di racconti fa-|st (1827) la scoperta delle’ leggi em-|po determinato ‘e che, per conse 
tali Cè diveniteto un'ultra-gigante, |briclogiche del vértebrati — sulla|guenza, vivesse mille volte di piu» 
Ml ci conironio quello di Rodi &|merralita: di un essere la cui esi-|' Calcolando la durata media della 
tin pigmeo: egli può porre un piedefsteriza fosse molto piùvcorta o mor-|vita vantascamente a 70 anni (tretì 
a Roma e l'altro a Cagliari. to più lunga di quella normale del-[tacitique prima e poi del mezzo del 
I suoi guai non sono per questo|l'ucmo: |cammw di nostra vita) daremmo 
finiti: hanno mutato categoria. « Supponiamo di esser’ capaci, (cioè a questo bradipo della longe 
Prima non gli era possibile pro-|neWo spazio di un secondo, di osser-|vità citca settantamilu anni di, esì 
ldurre neppure una fiammella: ora,|bare, diecimila avvenimenti, invece|stenza, x 
i eo n ne Movimento. l'attrito|che dieci appena,-come possiamo at-| A questo iniracoloso  ultra-Matu. 


Salemme tutto il mondo apparireb 
be sotto un bet curioso aspetto: 

« Gli mverni e lè estati sarebbero] 
per lui come quarti d'ora. I funghi 
le te piante a vegetazione rapida na- 
scerebbero così celermente che gli 
fembrerebbero' creazioni istantanee: 
i movimenti degli animali sarebbero 
‘altrettanto invisibili quanto per noi 
1 movimenli di un proîeltte di can 
none: il sole pusscrebba ‘come una 
meteora, lusciando un solco di juo- 
co dietro di.sè ». 

Infatti egli continuerebbe a veder: 
lo per molto tempo ancora in tutti 
i posti successivamento percorsi co 
ne noi, a cinematografo, conservia 
mo sulla retina l'immagine di un 
fotogramma sinchè appaia sullo! 
schermo ‘il. fotogramma. successivo, 
non accorgendoci che. tra l'uno e 
l'altro è intervenuto un brava ne. 


riodo, di. buio. 

Non ‘sarebue, dunque soltanto l'ul 
tra-Matusalemme un ‘uomo diverso 
ida noi, ma sarebbe anche circonda 
to da un mando diverso, giacchè .il 
mondo è, per noi, quello che, noi lo 
percepiamo attraverso i nostri sen- 
sì e lo misuriamo proporzionalme: 
te a noi 

Il morido, insomma, è quello che 
è perchè Adrano fu fatto su misura: 

O, se preferite, la proposizione può 
anche quasi inverlirei 

Adumo [ fatto su misura, affin-| 
chè il ingudo gli ;apparisse ' quello 
che È. 


Quando il verde era azzurro. 


Noi, «a direvil vero, ignoriamo el 

ignoreremo sempre se .il mondo e 
rno appuia a tutti allo. stesso 

nodo. 

Io e tu, 


lettore, distinguiamo net- 
tamente tra loro il verde e il rosso; 
sè non siamo daltonisti, e. lì chia: 
miam:o così perchè sin da piccini co 
loro ‘che ci mostrarono un pomodo- 
ro ci dissero: uquesto è rosso» @ 
mostrandocene le. foglie ci insegna 
tono: « questo ‘è verde», 

Ma come: saprò io mai se il mio 
rosso è uguale «al tuo rosso, ossia 
se noi lo vediamo allo stesso modo? 

Se, fin dalla nascita io avessi ve 
dito il rosso con una colorazione 
del tutto ‘inve completamen 
tare — di quella che vedi tu, forse 


cha la chiamorai diversamente? 


Ho accettato-un nome, dettomi dai 
laltri, per una cosa che vedevo i0. 

Ma ignoro e ignorerò sempre co- 
me vedevano i colori coloro che me 
li hanno insegnati » come If vedò- 
no coloro chè ini ‘circondano. 

Dovrei poter vedere con i loro! 
‘occhi, trasportare il mio cervello 
‘dietro la loro retina per paragona: 
re Ja loro visiotie cromatica con 1a 
mia 

Senza ciò, mancand», di qualsia- 
si elemento di paragone, di qual- 
siasi caposaldo di riferimento, deb-. 
bo limitarmi 4 una constatazione 
di tutto. altro genere: constatare 
cioè che in tutti gl’individui nor- 
mali di oggi!i colori — comunque 
siano percepiti dai singoli — sì tro- 
van tutti entro una . determinata. 
gamma, (i colori dell’iride) al di 
sopra € al disutto della quale nes: 
sun uomo vede. 


Vi sono certamente; aj due lati 
di questa gamma, al di qua dell'in- 
fra-rosso e al di là dell'ultravvit 
letto altre vibrazioni che obbiett 
vamente possiamo chiamar croma- 
tiche ma cha per noi non sono 
«colori » in quanto nessuno di noi 
lo vede. 

Sappiamo che nei tempi più re: 
moti, la distinzione verbala tra. i 
vari! colori fu più rudimentale e 
alcuni colori. oggi nettamente di- 


versificati, furono compresi in una, 
terminologia complessive fi 


A questa diversità linguistica dai 
tempi nostri corrispondeva, verisi- 
milmente, una diversità di perce 
zione da quella odierna. 

Se gli antichi Greci dissero kya- 
nos dell'acciaio brunito e del lapis 
lazuli, del tiordaliso @ dell'acqua 
marina, delle ciglia nere e deg 
occhi cerulei, possiamo urguire clie 
la differenza cromatica non era di 
essi percepita così nettamente, cu: 
me da noi. 

Nei classici cinesi il medesimi» 
vocabolo (ts'ino) espresso grafica 
mente con il medesimo segno 1deo 
grafico (rad. 174°) sta ad indicare 
‘egualmente il verde, il biù, il ner: 
@ il grigio, ma sopratutto j prim! 
due, attribuendo lo stesso colore ul 
«verde prato » (ts'ing is'd0) e al 
l'« azzurro cielo» (ts'in9 l'ién), men 
tre è fs'ing l'abito nero » (ts51ng i) 


evil «pallore del volto» (ts'iny 
Pén). 
Azzurro e verde si identificano 


‘sotto un. unico vocabolo giappone 
se, qoî, del quale il grande disiona- 
rin nazionale, «i mar di Parole» 
(ghen-lavai) là una duglice defini 
zione: «colbr simile al cielo dei 
giorni sereni: tonalità di verde» 
(« haretaru hi no sorn no gotoki 
iro: midoti no hensh9 n — Geni: 
wai, edizione di ‘Tòky® anno 2 di 
Mdiji — 1889.-- pag. 45, sUd noce) 


(Continua) 
sepDI 


LA VISITA DEI 


Re Fuad è stato ricevuto ieri mat 
tina in udienza solenne dal Ponté- 
fice, secondo uno speciale protocollo] 
elaborato dalla Sacra Congregazio 
ne Cerimoniale. 

Il Sovrano era accompagnato da 
5. E. Abdel Khalek Saroit pascià, 
presidente del Consiglio dei mini 
stri; S. E. Said Zoulfikar pascià 

rande cianibellano; S. E, Mohamed 
Shanin pascià ‘sotlo segretario. di 
Stato e migdico privato di Sua Mae: 
stà il Re, S. E. Amin Anis pascià 
sotto capo di: Gabinetto, $..E. Ahmed 
M. Hasseneim Bey primo ciambel: 
lano, e dal Luogotenente colonnello 
Mohamed Khairy Bey aiutante di 
campo, 5) 

Ì Piva lì corteo reale 

Re Fuad è partito col suo seguito 
flal Gran Hotel Excelsior, diretto al 
Vaticano con vetture automobili dei 
Sacri Palezzi nelle quali avevano 
preso posto dignitari della Corte 
pontificia, i 

Nella prima vettura di servizio 
Avevano preso posto, duo Camerieri 
‘d'onore di Spada e Cappa di nume. 
76, ed un Bussolante. Seguiva' la 
vettura reale nella quale accanto 
‘a Re Fuad sj trovavano il Preside 
te del Consiglio egiziano ed il Priu 
Cipe Massimo Sopraintendente gene 
ale alle Poste Pontificie, in unifor. 
me di gala, Nella terza e nella quar 
ta vettura hanno preso posto duc 
‘Camerieri segreti di spada e cappa 
Hdi numero con i personaggi del s0 
guito del Re. 

JI corteo, segutto con curiosità al 
suo io, è giunto in Vatica-| 
no elle 11.90 entrando dalla porta 
idella Zecca, dove un doppio picche 
to della guardia svizzera, in tenuta 
ft gala, ha reso gli onori. 


Îla Congregazione 
tnarcheso Sacchetti foriero maggio: 
Ye dei Sacri Palazzi, fl marchese! 
Serlupi cavallerizzo maggiore, il 
principe ‘Aldobrandini comandante 
lella guardia nobile, il colonnello] 
‘Hirschbuhl comandante della guni 
‘dia svizzera e due Camerieri segre: 
ti di spada e cappa, 

Quando la vettura reale si è fer 
‘mata sotto la pensilina, il pri 
Ruspoli ne ha aperto lo sportello ed 
ha aiutato Sua Maestà a discen. 


dere, 
Negli appartamenti pontifici] 

Si.è subito formato il corteo. Pre. 
‘cedeva un sergente della: guardia 
svizzera, seguivano sei palafrenieri 
disposti su due fine, quattro busso 
lanti, quattro camerieri segreti di 
spada e cappa. 

Il Re Fuad, scortato dalla guar- 
‘dia svizzera, aveva alla sua destra 
il principe Ruspoli, ed alla sinistra 
mons. Nardone. n 

Venivano poi.i personaggi del se- 
guito accompagnati dai dignitari 
della Nobile anticamera segreta, Il 
corteo era chiuso da guardie sviz 
zere. 

‘Sua Maestà all'ingresso. della Sa- 
Ja Clementina era atteso da  monsi- 
gior Caccia Dominioni, maestro di 
Camera, che aveva con sè monsì. 
gnor Cremonesi, élemosiniere segre- 
to, mons: Zampini sacrista di Sua 
Santità, e due avvocati del Sacro 
Concistoro, in toga. 

‘Avvenute le presentazioni monsi-| 
ignor Caccia ha preso posto alla de- 
stra del Re, ed il corteo ha attraver 
sato le varie sale dell'appartamento 
papale. Nella sala del Trono presta 
vano servizio il comm. Tabanelli 
comandante della guardia palatina; 
il comm: De Mandato comandante 
della gendarmeria pontificia ed ai 
cuni camerieri di spada e cappa. 


Il colloquio col Pontefice 


Giunti nell'anticamera segreta, 
‘mons. Caccia Dominioni, ha intro. 
fotto il Sovrano dal Pontefice. 

Pio XI ‘ha incontrato Re Fuad 
nella sala del Tronetto. 

Il Papa si è assiso nella poltrona 
sotto il baldaechino ed ha invitato 
l'Augusto Ospite a sedere nella pol 
trona a lui vicina, 

TI colloquio intimo è durato circa 
tun quarto d'ora. Il Re ha poscia! 
presentato al Papa i personaggi del 
suo seguito, dopo di che ha presu 
congedo da Sua Santità. Ricompo- 
‘stosi Îl corteo, Re Fuad è disceso al 
primo piano nell'appartamento del 
Segretario di Stato, cardinale. Ga- 
spari, per far visita al porporato. 
Nella sala delle Congregazioni si 
trovavano mons; Pizzardo sostituto 
‘della Segreteria di Stato, mons. Ci-| 
rigci sottosegretario della Corigre. 
gazione' degli | affari ‘ecclesiastici 


straordinari, e mons. Spada cancel. 
Îiere dei Brevi apostolici. 


Ù La visita al Card. Gasparri 


TI cardinale’ Gasparri che indos. 
sava la porpora, ha incontrato, il 
Sovrano 


nella sala d'angolo; dove si 


trovava la Corte cardinalizia. 


l'Ospite nella Sala di ricevimento, 
dove si è svolto un colloquio durato 
[circa venti minuti, 


tornati: nella sala del Trono, dove il 
Re ha. presentato i personaggi del 
[suo seguito al Cardinale, il quale a 
sua volta ha presentato al Sovrano 
i capi delle sezioni della Segreteria 
di Stato. 


Tl Cardinale ha ‘ accompagnato 


Il Sovrano ‘ed il Cardinale sono 


‘Re Fudd è ‘quindi disceso al Cor- 
tile di San Damaso, dove è risalito 
în automobile per far ritorno, ‘con 
lo. stesso ‘cerimoniale, _all'« Hotel 


al Pontefice 


I ‘|mati rendevano gli onori 


i L 


musica della guardia palatina suo- 
nava l'Inno egiziano-e i corpi ar. 


Il Segretario di Stato restituisce 
la visita 
Subito dopo, il Segretario di Sta- 
to Cardinale Gasparri, in abito pia- 
no, accompagnato dal sostituto del 
la Segreteria di Stato mons. Piz. 
zardo si è recato all'albergo « Excel- 
‘sior » a rendere la visita'a Sua Mae- 
stà. Il colloquio si è protratto per 
qualche tempo, 
I doni 
Il Pontefice ha inoltre donato al 
Sua Maestà un suo ritratto in nu- 
niatura racchiuso in una ricca cor. 
nice d’argento, sormontata dali 
stemma pontificio e con autografo. 
Il Re d'Egitto ha fatto dono al 
‘Pontefice di un suo ritratto ad 0hu 
racchiuso da una artistica e ricca 
cornice. 
Alle 17 Re Fuad si è recato a vi 
Sitare i Musei Vaticai 
La visita ai Musei) 
fel pomeriggio, alle 17,15, il «Re 
d'Egitto, con alcuni membri del suo 
Seguito, tornò, in forma privata, in 
Vaticano, per visitare i musei, Fui 
ricevuto da alcuni Prelati e dui 
icommendatori Nogara e Marucch:, 
î quali ultimi dettero le opportune] 
Spiegazioni al Sovrano, ché si trat 
tenne a preferenza nel museo egizio, 
Visitò anche”la Cappella Sistina, 
le stanze e loggio di Raffaello, el 
‘alle 18.45, abbandonava il ticano, 
Inuovamnente esprimendo tutto il sto 


Excelsior »; Il Re è stato ossequiato, 
dai dignitari ‘pontifici, mentre la 


Lo “Speron d'Oro,, al Re d'Egitto 


L'antica uniforme del Cavalieri — Li 
di «Gregorio XVI — L'uniforine sta 


in rilievo la tiara. 

Oltre al Collare, dal quale pende 
l'insegna in'smalto dorato che ter- 
mina con un piccolo sperone d'oro, 
vi è una placca che porta in rilievo 
le ‘iniziali M, A, (Militia Aurala) 
sormontate dà ‘una corona reale 
‘dorata, 


Le origini dell'Ordine 


Le origini dei cavalieri aurati co-|\ 


[me sono, detti gli. insigniti dello 
Speron d'Oro, sono antichissime ‘| 
Molti sostengono che essi vennero 
istituiti da Costantino il Grande. 
Il cav. Luigi Angeli imolese nello 
sue memorie storiche sull'antichità 
léd eccellenza dell'Ordine aurato 0s- 
sia dello Speron d'Oro, edite a Ro- 
ma nel 1861, dopo aver provato la 
‘prodigiosa apparizione della Croce 
|a Costantino, ci dice che il grande 
Imperatore sbaragliato l'esercito di 
Massenzio, posto. il - segno della 
Cristianità su tutti gli stendardi, 
Sul Jabaro imperiale è sul suo dia- 
ema, avrebbe a riconoscenza e a 
difesu del nome cristiano fregiato 
con il consenso del Sommo Ponte- 
fice cinquanta dei più valorosi del- 
la sua guardia, di una Croce d'oru 
pendente da una collana d’oro de- 
Stinando costoro a portare il laba. 
ro imperiale. Il cav. Micheli sog: 
giunge che i Cavalieri erano perso: 
e di qualificata condizione che ol- 
tre all'assistere alla persona del 
l'Imperatore avevano la particola- 
re incombenza di legare ai di lui 
talzari gli speroni. Da questo fatto 
nacque l'Ordine dello Speron d'Oro! 
‘ed i Cavalieri insieme alla Croce ad 
otto punte recavano uno sperone 
d’oro. Le vicende dell'Ordine furono 
assai varie e per quanto non pochi 
storici vollero trovare ad-esso ori 
gini diverse, purtuttavia i più ri 
tengono vera la versione che sopra 
‘abbiamo riportato. Il Padre Onora. 
to di S.Maria ribnttè le obiezioni 
del P. Pabebrochio, del Menestrier, 
[del marchese Maffei e di altri cho 
combattevano istituzioni equestri di. 
nanzi le Crociate e l'alta onorificen- 
‘a continuò a vivere e ad essere as. 
segnata a principi e a cardinali. 

L'antica ubiforme 
L'antica uniforme dei. cavalieri 
dello Speron d'Oro era di panno 
scarlatto a due petti con due fila di 
bottoni concavi dorati di 9 cadauna 
parallele equidistanti; colletto ta- 
gliato a cuore, paramano tondo; e 
filettatura, tutto di panno verde dra- 
go ricamato în oro con una guida 
di fronde d’olivo; patte orizzontali 
sulla vita con 8 bottoni cadauna. 
Nel da piedi delle falde un trofeo 
militare parimenti ricamato in oro. 
Calzoni. di vasimiro bianco con li-| 
Ste laterali d'un gallone d'oro lar- 
fo 2 oncie: Cappello militare guar- 
nito di piuma bianca  all’intorno, 
lcappiola di 4-fila di granoni d’oro, 
‘coccarda: pontificia a fiocchetti di 
‘canutiglia pure d'oro. Spada dorata 
icon manico di madreperla, avente 
nella coccia della guardia: una stel- 
la d’argento formante l'ordine suin- 
\dicato; dragona di canutiglia simile 
‘ai fiocchi del cappello. Spalline di 
icanutiglia d'oro lustre, sciolte e pic- 


[cole alla foggia: piemontese con piat 
to di metallo a squama dorato, e 


compiacimento e tutta la sua am. 
Imirazione. 


nsegna del Cavalleri secondo la riforma 
bilita da Plo Xx. 


La riforma di Gregorio XVI. 

L'insegna dei cavalieri aurati, 
secondo la riforina di Gregorio XVI 
consisteva in una croce che aveva 
nel mezzo dello smalto bianco (il 
quale riempie le 8 punte), l'effigie 
di S. Silvestro I Papa (con l'iscri- 
zione: Sane. Silvester P. M.) intor-i 
ho al ritretio ornato della tiara ,è 
[su fondo d’oro, mentre l'immagine 
d'oro è su fondo turchino: questo è 
bute, nel tondino del rovescio della 
Croce, ed ha. in oro l'anno MDCCC 
I, è nel giro e su fondo d'oro co- 


Sto lato, si legge l'epigrafe: Grego- 
tius XVI Restituit), e dovrà appen- 
dlersi con nastro di seta a liste ros: 
Se e nere, rosse a' lembi (cioè tra 
[3 liste rosse è 2 nere). E perchè 1 
tommendatori da’ cavalieri si di- 
stinguano, i primi portavano una 
tal Groce grande pendente dal collo 
col nastro descritto (ma proporzio- 
natamente più largo); i secondi poi 
Una Croce più piccola (quasi gran- 
de quanto l'antica) al petto nella 
Parte sinistra del vestimento, col 
vestimento, col nastro medesimo al- 
la comune foggia de' cavalieri, 

e quella di Pio X 

L'unitorme del cavalieri aurati 
[secondo le riforme di Pio X nel 1 
Consiste in una tunica rossa a dop: 
bla bottoniera d'oro con collo e pa- 
ramani di velluto in seta rossa con 
bordi d'oro. Le spalline siano ornate 
di granoni d'oro. e nel piatto dal 
l'emblema dell'Ordine. 1 pantaloni 
lunghi sono di panno nero con ban- 
de d'oro. Gli speroni sono d'oro. Il 
copricapo è a doppia punta bordato 
in oro, e porta i colori papali chiusi 
in un nodo d'oro. L'impugnatura 
della spada raffigura una Croce e 
nero ne è il fodero, ed il ci 
d'oro con filettature rosse. Ci 
tempi antichi fl nastro proprio del- 
l'Ordine è di colore rosso, bordato 

bianco. Portano i cavalieri la 
[Craco pendente da tale nastro rosso 
con lembi bianchi aggirto al col. 
lo; affibbino al lato sinistro del pet- 
to la Placca. 

Molti ritengono confuso l'avveni 
mento' della derivazione dell'Ordine 
Costantiniano di S: Giorgio da quel. 
lo aurato ma per rispondere a que. 
Sti basta dire che incertezza è con- 
fusione non c'è quando si sa che il 
£2 giugno 1190 durante la IV cro 
ciata dal Maestro Isacco II Angelo 
Flavio Comneno, imperatore di 0. 
riente, furono promulgate le cost 
tuzioni dell'Ordine Costantiniano’ 
sottoscritte e approvate da 40 cava- 
leri di Gran Croce e da 434 sem- 
plici cavalieri, 

sell'Annuario pontifico del 1927 
‘î trovano confermate nelle brevi 
notizie storiche che vi si trovano le 
‘istituzioni antichissime dell'Ordinel 
dello Speron d'Oro; Ordine a classe 
tinica e parificata a quello supremo 
del Cristo. 


Arrivo e partenza di bambini 
delle “Colonie DI Donato, 


TI giorno 10 corrente alle ore 19 ritor. 
neranno în Roma 250 bambini della 
Colonia « Federico Di Donato» di Pe. 
scara. 

Mariedì 12 suocessivo alle ore 7,25 par. 
tiranno alla volta della stessa colonia] 


m'è -tutto il resto della Croce da que-|j 


A TRIBUNA = 9 Agosto 1927 — 4 


CRONACA D 


Sotto zero 


Una polemica estiva per il r6- 
bone del Governatore. 

Non la prevedevo;. ma venga 
‘pure nella temperatura canicola’ 
Te e cì porti sotto zero con le sp 
rilose argomentazioni del gentile 
contradittore del Messaggero. 

Confermo in pieno la mia pro. 
[posta poichè le osservazioni che 
mi vengono fatte non mi hanno 
\punto: persuaso. 

Poichè si è riconosciuto per il 
Governatore di Roma una parti- 
colare divisa, cioè un segno di di. 
Istinzione speciale, perchè non for.) 
marla con un richiamo \alla anti»| 
ca tradizione della Magistratura! 
Romana, che non si riporta sol. 
tanto alla vuota, gonfia e tronfia 
moda secentesca, ma ben più a. 
‘vanti quando il Senatore di Roma 
‘aveva il potere del governo della 
città e già indossava la veste alla| 
Senatoria di braccato riccio? 
Nell'epoca în’ cui viviamo, per- 
‘ciò, il robone non significa per mel 
un salto all'indietro, ma un ricor- 
do dell'antica Magistratura Ro: 
mana, così come la toga per gli 
‘avvocati, e la cappa, la porpora e 
l'ermellino per i giudici e per i 
docenti universitari si richiama. 
[no ai simboli e alle antiche tradi 
sioni delle Curie e degli Atenei. 
E non è riSpondente al mio pen» 
siero che il Governatore, reso onu- 
Isto dal paludamento antico, assi 
\merebbe un aspetto più solenn 
non per tale considerazione il Du-| 
ce ha voluto che tutte le altissime! 
cariche dello Stato riprendessero 
l’uso delle uniformi — relegate in 
cassetto dalla democrazia — nelle 
solenni cerimonie, ma per il mag- 
gior decoro che ne deriva alla 
funzione dello Stato, nei suoi sim. 
boli e nella sua dignità. 

E passiamo alla cura di Mon. 
summano che il Governatore evi. 
terebbe indossando il robone. Ma 
in estate sono rare eccezioni, co- 
me il caldo di questi giorni, così 
le cerimonie solenni e le visite di 
[Sovrani stranieri! E poi il Magnì- 
fico Rettore ha indossato ieri l'al. 
tro nella solenne cerimonia alla| 
Sapienza e toga e cappa di ermel- 
lino — qualelo chilo di più della 
lamina d'oro del robone — con la 
massima disinvoltura e sudando; 
forse, quanto il Governatore stret- 
to nella divisa diplomatica, men- 
tre dava il benvenuto al Re d'E- 
‘gitto, solto il sole, a Piazza del- 
Esedra. 


vrebbe essere alleggerito. di mol-| 
to, in modo da rassomigliare \al 
manto dei cavalieri del Sovrano 
Militare Ordine di Malia.o dei 
Gerosolimitani 0 dei cavalieri dei] 
Santi Maurisio e Lazzaro, dovreb- 
de ricoprire, soltanto nelle più so- 
lenni cerimonie, le spalle del Go- 
vernatore, il quale non sembrò 
contrario alla mia idea, quando 
ebbi l'onore di fargliene cenno. 

E in Campidoglio, dove si rico 
Soa. cha di fervore di rinnova. 
‘menta della vita nazionale porta 
la riesaminare tutto quanto riguar 
da la pubblica amministrazione 
anche nella forma, restaurando 
in questa il culto dell'estetica ed 
il doro rispetto alla solennità, 
Imi risullerebbe che si stia stu- 
diando qualche proposta del ge- 
nere. 

Infatti sì pensa di dare la toga! 
‘agli ufficiali di Stato Civile, ed il 
Governatore nello scopo di eleva- 
re tutto did che possa dar decoro 
all’Urbe che rinasce ad un carat 
tere di solennità e di bellezza a- 
vrebbe dato mandato ai compe- 
lenti uffici di presentare una pro- 
posta al riguardo. A 

E se il Governatore, funzionane 
do da ufficiale di Stato Civile, in- 
dosserà la toga, cosa vi sarà di 
Istrano e di anacronistico se egli, 
[così nella cerimonia del matrimo»| 
nio che si ricollega alla sacra isti- 
luzione famigliare, come nelle più 


sa — în rapporto alla maestà del- 
le memorie fastose di cui è ricca 
la città dei Cesari e dei Papi — 
sarà distinto dal robone? 
CECCARIUS 


DA VIAREGGIO 
L'Ufficio: telegrafico ‘all’ “Excelsior, 


Alla presenza dell’on, Ferretti, del Po-| 
'è stato inaugurato l'Ufficio postale e t 
legrafico nell'HOTEL EXCELSIOR. Se 
MI I 
chè unica, ha molto apprezzato l'inno»| 
vazione dell’impprtante servizio. 


Un furto di 20.000 lire 


in una drogheria 

U» tiro d'importanza è riuscito felice 

te ai soliti ignoti. Nelie ore della 
notte — non è stato possibila precisare 

medianta chiave falsa, s'introdussero nal 

negczio di pasticceria 0 torrefazione del 

ffà, sito in via Napoleone III, 53, al 

‘aagolo della via Rattassi, di proprie. 
tà Spinelli Fugenio fu-Alessandro, In 
disturbati, lavorarono attivumente e re 
riportarono preda assai rimuneratiri 

'ubarono, infatti, una quantità di caf 
fà, di cioccolato e confetti, con un cumulo 
di bottiglie di lignori fini, il tutto ati- 
mato nel rispettabile valore di ventimi- 
la lire, 

X' da parecchio tempo che Te cronache 
romane registrano — e depiorano — cè 
siffatto incursioni notturre, operate con 

i false. Chi sa î progressi della 

nica moderna nel genere delle, ser- 
rature — americane, a combinazione, 
ece. — dee, in qualche modo pensare 
com» ci siano specialisti consumati 
specializzati della meccani». dello ser. 
ratvro, i quali prestano | opera loro, con 


fino alla metà di settembre, 


spiaggi 


36 Bombe che si tatferanno in quel [nporolment, & favore il lavoro dei 


Però; ripeto; ti robone; nine do. | 


solenni funzioni di rappresentan-|L, 


i “fuori quadro,, e le vacanze 


per le promozioni degli ufficiali 
Accogliendo il ricorso del col. Giusti-| 
‘niani Onofri la IV Sezione del Consiglio 
di Stato (relatore il Cone. Barone, pre- 
sidente 8. E. D'Agostino), affermò esatto 
il princi sostenuto dall'avvocato 
Franklin De Grossi, contrastato dalla 
Avvocatura Erariale, che, anche in vista 
‘di un generale programma di innova- 
ioni, non si può negare che costiti 
Sca un diritto per l'ufficiale la decorre; 
za dels promozione dalla data della 
canza del posto è che a tale effetto 
collocamento fuori quadro. di deter 
ficiali costituisce per l'Ammini-| 

trazione non una facoltà, sibbene un 
obbligo, e per l'ufficiale un ‘diritto veroe| 
[Proprio che il Ministero è tenuto a ri- 
spettare. 

Pertanto retrotrasse l'anzianità del 
Colonnello Giustiniani alla. data della 
‘acanza, illegittimamente fatta assorbire 
da Colonnelli fuori quadr 


Lacaserma dei Carabinieri a P. del Popolo 


denominata a Giacomo Acqua 
ella seduta di venerdì scorso lal 
ione straordinaria per la Pro 
di Roma, oltre a numerosa altre 
decisioni riguardanti la manutenzione] 
otdinaria dele strade, il personale, le 
pero assistenziali di competenza. delta 
rovinéia, ece., pres in etame ed ap. 
provò per acclamazione la proposta a- 
Vazata dall'Arma dei RR. CO. di int 
tolara la Caserma dei Carabinieri di 
‘piazza del, Popolo,’ già. adibita. sotto 11| 
governo Pontificio ad alloggiamento dei 
[enciarm 


a «Giacomo Acqua» a ricor-|Fi 


ROMA 


O 


UN ATTO DI VOLONTA” DEL FASCISMO RIONALE 


Teri mattina il ridente quartiere di 
Monteverde bralicava di camicie nere e 
di gagliardetti: vi si erano dati convel 
|gno tutti i Gruppi rionali della Pedera- 
ione dell’Urbe per partecipare ad una| 
duplice cerimonia: una Messa solenne 
in memoria di Giovanni Luporini — il 

il'‘nome all 


do del primo Ufficiale della. Legione di 
|Roma, sottotenente -Giscomo. Acqua, ca-| 
[dato vittima del dovere in territorio di 
Genazzano il 21 febbraio 1874. 


La riposizione delle 


Stasera, nella Basilica di San 
Pietro in Vincoli, avrà luogo la tra-| 
dizionale processione. per la riposi. 
ziote delle Catene di S. Pietro. 

La funzione verrà celebrata dal! 
Cardinale Titolare Capotosti. 

Vi interverranno i Qualtro abati! 
‘mitrati per. sorreggere, &. cordoni) 


Un fato code frana esistenza 


di due bambini 
Avere concenttato tutto il proprio at 
fotto sopra un piccolo: estere grazioso; 
vispo, futelligente, etrino, averne fatto 
l'oggetto, lo scopo della propria, vita, 

Tagione' del proprio lavoro... veder. 
sélo rapire da una fatalità cieos, stu- 
pida, implacabile, è talo strazio che so- 
o chi ha un cuore ben fatto © un'anima) 
berto agli alfetti può somprendera. 
"Ti earrettiere Domenico, Antonelli, abî. 
tanto in via dei Cappellari. ZI dovera 
tutte Je sue consolazioni nella vitu a un 
figlitoletto, Remo, di sel anni, sano, 
vikpo, vivace, grazioso. Egli amava di 
condirlo con sà nel suo rude lavoro, 
[consolandosi del sorriso infantile di qu 
ro angioletto, 

o, Antonelli conduceva il mo 
lcarfo, pesantemente caricato di. fusti 
dolio, Attraversando il vicolo dei Leu: 
fari @ Pasquino, il carro, urtando su di 
fim sasso abbandonato i mezzo a quel 
'ricolo sempre incustodito, ebbe un rude 
lsobbsizo. Il piceolo Remo, che sè. ne 
accoscolato su în alto, sul carico, 
ricevette uno scossone, perdette l'equili- 
brio e, dato un urlo di spavento, preci- 
pitò giù per terra, proprio avanti alla 
[groesa ruota del ‘carro, che gli passò 
sopra, attraverso il fralo corpicino, Il 

re in un primo momento, non si re 
conto della immensa disgrazia, poi, 
Visto il suo piocino sanguinante ® boo 
'heggiante nel sangue, pet terra infran. 
o, rotto si gettò, pazzo di dolore, sul 
maciullato corpicino; lo raccolse © di 
lsperato, lo portava fino ad un taxi, che 
filò via velocissiino per Santo Spirito. 

La eclagura infinita si era abbattuta 
sul 'padre infeliiseimo, chè giunse al 
l'Ospedale porgendo alle cure dei medi- 
Gi lo sconquaseato csdaverino del suo 
‘angioletto. Il dolare di quest'uomo era 
Sommovente quanto e più della sorte 
(del piccolo Remo: Pareva pazzo... 6 ci 
Solero molti sforzi per distaccario dal 
corpicino inanimato di quell'innocente 
|îho — diceva — lo aveva abbandonato 
per sempre, alla sun tnisetia, al suo do- 
lore senza. conforto.., 


+-+. 


Un'altra anima innocente ha travolto 
la mamma in preda al dolote che non 
ha nome. La guardia scelta Archimede 
[Leoni accompaguava a 8. Giovanni una 
bambina sanguinolenta e sformata dal 
dolore acuto che soffriva. La mamma 
lera con lei, instupidita dalla. disgrazia 
immane che l'aveva colpita. 

Era la piccola Caterina Ferruzzi di 
Auguato di 8 anni, abitante in via Bar 
tolomeo Pinelli a 8. Saba. Era andata al 
Ispasso colla mamma alla passeggiata ar 

heologica; ora. correra appresso alle 
farfalle,. raccoglieva fiori, si dava in 

cio allo più care ed innocenti gioie 

Ila sua età, 

provvisainente, un grido acutissimo, 
latraziante ferì l'orecchio della mamma, 
la quale vide la sua bambina gincente 
al suolo, in una convulsione di dolore. 
La piccina si era arrampicata mi di un 
uo alto delle Terme di, Carsealia; for. 
|se per cogliere dei fiori, forse — chi sa 
Mai — per dare una prodezza infantile, 
e da quell'altezsa era precipitata, piom- 
bando pesantemente sul. terreno sassoso. 

A San Giovanni, i «anitari, a prima vi 

1a, giudicarono. il caso gravissimo. La 
ragazzina aveva riportato lesioni profon- 
ide all’addome, con probabile lesione del 
la mila. 

Nessuna cura fu risparmiata alla mi 


intitolerà a Giovanni Luporini, caduto 
Firenze nelle giornate della’ riscossa) 
[antimassonica. 
Il Governatore di Roma si era fatto 


catene di San Pietro 


della portantina, i Canonici rego 
lari rocchettini, é membri tello 
Confraternita delle catene ed $ soci 
[del Circolo San Pietro. 

La funzione avrà principio alle 
18.15, con discorso di circostanza, 
|e chiuderà con la Benedizione Eu- 
(caristica, 


Il Governatore per l'estetica 
delle “bottcell,, e del “tac, 


Il Governatore ‘ nell'intendimento di 


Il Gruppo Gianicolense “Giovanni Loporii, 


pone la prima pietra per la sua casa 


Federazione dell'Urbe dall'ispettore fe. 
[derale Amilcare Preti, Erano inoltre pre. 
senti l'ing. Ombuen, il fiduciario dei 
[Gruppo Gianicolense ing. Ugo Bartolo 
neo Tullio Vi. 


il comandante Grutter, 
il-comm. Nicola Leuzzi, l'ing. Baietti, 
Il capitano Lubrano, il Senior avr. 
, Il comm, dott. Zucchi, il comm. #e 
Michetti, il ‘generale Marchionai, il te 
[nente Lampugnani de Dionigi, il cav. 
(Cassani, l'on. Racheli, il gr. uff, Agtu. 
to, fì colonnello conte Ora, i sommi 
[Sguazzardi, Conti, Palma, Cappielio, Gi: 
il'cav. 
tano Paolini, il centurion 
. Gallo, Ta signora Volpicell, 
Utmberto Ferzi, i' fratelli Sensi, il com 
missario di P. 8, comm. Rosati e tutti 


a, che, dopo la Messa solenne ha esal: 
tato il sscrificio di Giovanni Luporini 
(con parole traboccanti di commozione 
the sono andate diritte sl cuore degl 
intervenuti fra i quali era presente a 
ghe il fratello di Giovanni Luporini, 
[nuto espressamente du Firenze, 

E’ seguita, quindi, la cerimonia) della 
posa della prima pietra. Un vibrante 
[messaggio inviato dal padie di Giovan. 
ni Luporini, è stato sigillato in esa 
[La prima cszzuola di calce è atata data 
dal barone. Massolani, la seconda da 
Atnilcare Preti e la terza dal fratello di 
Giovanni Luperini 

‘a carsuola, în argento, è stat 
Pa alla famiglia ‘Luporin pk pad 
fa la cerimonia lo rappresentanze 

dei: Gruppi rionati sono rientrate 
tà in perfettisstimo ordine. Gt 

Fra sei mesi i Gruppi rionali ei di 
Fanno nuovamente convegno ‘a Monte: 
[verde per inaugurare quella che doma: 
Ri aarà una superba realtà» Ia Caea del 
Fascio « Giovanni Luporini >. 


Albino Marini 


Il nostro collega 6 collaboratare, Giu 

RepDe Marini, ha to ieri il X 

Albino, sell'tà dl 82 ammi Pet 
‘estinto fu combattente col 43. fan 


teria a Venezia nel a 
Subiaco “nel 1007, è sofuffeiato done 
[Guardia Nazionale a Tagliscozzo | sino 
‘allo ecioglimento di questa. Al guo fer. 
Vento patriottismo accoppiava l'amore 
[ber la pittura, la scultura e In musica, 


\pportare zniglforamenti al servizio del- 
le vetture pubbliche, ha pubblicato due 
ordinanze, una delle quali riguarda 1 

3 superstiti botticelle e l'altra i tazla 

Ecco l'ordinanza che riguarda’ le bot: 
ficette: 
Patrs il 31 dicembre 1987 tutte %e vet-| 
tia a cavalli, che rimarranno in servizio 
‘bubiblico dovranno essere poste in condi- 
zioni del maggiore decoro e. del maggio. 
re conforto per 4 ri © dovranno] 
essere trainate ds cuvalii idonei e di 
bella presenza. 

Ta. vettura dovrà avere ogni parte în 
ottime condizioni. 

I cavalli dovranno avere alterta nor 
inferiore a metri 1,50, essere robusti in 
buone condizioni di nutrizione, senza di:| 
fetti Saici, senza deformità che inffuisca- 
[no sul servizio. di età non avanzata, db. 
ili @ senza vizi che possano costituire 
lun ‘pericolo o un incomodo, Ogni cavallo 
[dovrà essere munito di marestura o di 
[segno di riconoscimento, a scelte della 
[Commiszione. 
Per stabilire le caratteristiche | della 
verniciatura, il tipo di uniforme che 
vetturini dovranno indossare e per l'ess: 
[me delle vetture attualmente în servizio 
il Governatore ha nominato una Commis: 
Isiomie così composti 
Conte colonnello Paolo. Pilla, 
[dente, che în caso di atsenza o di impe. 
dimento verrà sostituito dal comm. Be: 
direttore della. VII Ripartizione 
‘Amedeo Leotardi; comm. Paolo Ca 
rosi; dott. cav. Bruno Bianchini, desi 
[gnato dall'Ufficio. d'Igiene del Governa: 
torato; sig. Paolo Veroli, rappresentante 
(della categoria « Padrontini vetturini ». 

Ecco poi l'Ordinanza che riguarda i 
tazia: 

Il Governatore ha nominato 1a seguen: 
te Commissione: Principe Pietro Lancel. 
lotti, presidente, che în caso di assenza 
lo di impedimento verrà sostituito. dal 
[comm dott. Mario Bedoni, direttore del 
la VII Ripartizione; Conte Federico 
Sambuy; ing. comm. Paolo Lattanzi, in 
rappresentanza del Circolo Feror 
[di Roma; marchese Galeazzo Guidi 
Bagno în rappresentanza dell'Au 
(Club; rag. cav. Giuseppe Andreurzi, rap: 
‘presentante della Confederazione Fasci. 
ta dei Trasporti Terrestri 

La Commissione dovrà stabilire le prin: 
cipali caratteristiche e i requisiti a cui 
dovranno corrispondere le nuto-pubbli 

dovranno, essore 

è în circolazione, sia per effetto di 
ihuove eventuali concessioni, sia in sosti- 
tazione di macchine: attualmente in ser 


Presi 


me tutte Je autovetture ‘attualmente in 
servizio per prescrivere i lavori, gli adat- 
ti è Je modificazioni necessarie a 
le în completa efficienza, sia dal 
di vista dell'estetica e del decoro, 
gia da quello dello comodità è del con 
forto per i passeggeri. La Commissione 
stabilirà, caso per caso, il termine entro 
(cui l'auto-pubblica ‘messa in ordine, do- 
rà. essere ripresentata alla sua appro- 
vazione. Trascorso inutilmente talo ter- 
mine, Ja concessione sarà revocnta. 
Qualora l'auto-pubblica non fosse su- 
scettibile di miglioramenti per essere po- 
sta nelle necessarie condizioni, Ja Com. 
mnissione 1a dichiarerà fuori d'uso per il 
Servizio pubblico ed il proprietari@ do 


ipondente alle caratteristiche suddette. 
a Commissione farà proposte concrete 


sera piccina, la, mamma, piange; 


ladri 


fa statua del dolore, aetistera alla sor 
l'e fatale che le zapiva il auo amore 


sull” unità 0 meno di stabilire una 


Trà sostituirla con altra maochinà corri-|g 


Fa lavoratore. instanosbile e padre e: 
Remplare a tredici figli, 

Ta salma dopo ia benedizione’ nella 
Ohiesa della Traspontina, è stata tumu- 
lata. sl Verano. 

Giungano alla famiglia è particolar 
mente al nostro collega Giuseppe Marini 
le più sentite © affettuose condoglianze 
(de La Tribuna. 


Per la festa nazionale tedesca 


L'Agenzia Stefani rende nou che l'i 
varitato di Affari di Germania riceverà 
lonia tedesca in Roma in occasione 

nionale il giorno 11 corr. 
ore/17 all'Hotel des Princer a Piaz 
za di Spagna 


A VIAREGGIO 
Il Select Palace Hotel il più moderno; 
dal Lo Settembre 40 per cento di sconto, 


La temperatura : 34 


A mezzogiorno di oggi, in Ttoma, it ter. 
niometro ha segnato di. 

issimo e minime, per le Sl ore, nella 
seguenti città d'Italia: 

ilano (90 e 21 — Genova BR è 95 — 
Venezia 3) e fl — Firenze 34 6 28 — 
Ancona 28 e 28 — Brindisi 20 e 23 — 
Foggia 36 e 23 — Napoli 31 


GIONE tti 

Via Tritone. 102 

Privato del diritts ui vest.ne 
l'abito. ecclesiastico 


interdetto V'aser- 
istero 0 so 
privilegi cleri- 


il godimento © del 


Il canone 2400 Cod. Dir. Canonico, cì- 
tato nel detto provvedimento, è motiva- 
fo dal caso che «un ecelesiantico dia 

acandai 


scandalo » deplorato. 

In bose a tale disposizione dell’Auto- 
rità Ecclesiastica, il braccio | secolare 
può intervenire dd impedire ’ all'eccle. 
Biastico colpito l'uso di un abito, ch'egti 
non può più legittimamente indossare. 

Provvedimenti di questo genere, da 
parte della Curin Romana, sono ‘ben ra- 
ri. La privazione dell'abito viene appli 
cata soltanto nel caso di scandali gravi 
‘e irriducilbilmente permonenti. 


La disgrazia di un ferroviere 

Il ferroviere Bugenio Podda di For. 
tinato, di anni ®, stava lavorando sui 
binario ferrovia: della stazione di 
‘Maccarese quando non riuscì ad evitare 
orto di ub'treno, che manovrava nelle 
stazioni 


Il suo compagno Severino 
di Priamo lo accompagnò  all'osj 


‘olorazione unica par Je autovetture pub 


Ablishe 


della Consolazione ove con molta viserta 
oral 


Il ‘Segretario Generale del. Partito, om. Turati, îl gen. Bazan e l'on. Penna 
svolgimento della gai 


assistono, dalla tribuna d'onore, allo 


PESCARA, 7, — Sul medesimo ciroul.] 
io che, consacrò ieri il triovlo di Cam 
‘pari e della sun italianissima macchina, 
fi è svolta oggi la terza « Coppa Atrux- 
109 per macchine dé turismo, alla pre 
senza dell'on. Turati, dell'on. ‘Acerbo, 
Rei generali ‘Baan, Spalvieri e De Pla 
to edi un pubblico grandioso, 

‘Pochi minuti prima della partenza un] 
altoparlante invita futti i concorrenti al 
Apegnero i motori: a _îl pubblico a un 
Fimuto di raccoglimento per corumemo- 
Tare il gr, uff, Tullio Leonardi, segreta 
To generale dell'Auto Club di Koma ani 
Snatore. e organizzatore di questa «Cop. 

fhruszo », ricorrendo oggi il. trige. 
Timo della sua scomparsa. L'on. Turati 
già in procinto di dare la partenza tra-/ 
Scorre tm minuto in posizione di at 
tenti, indi db il vis. 

ono lo 9.8. o 

FHauzo preso il via 28 concorrenti: 15 
helle oltte 1500; 4 nella 1500; 6 nella 
1100 e precisamente 

Olasso speciale: Garagnani su 0. M. 
Radice su Lemda, Paparini su Auatr 
Daimler, Brivio em: Talbot Perrutti su 
Lembda, Scarfiotti su Lambda, Abrur 
3e60 su Diatto, Berretta su Bugatti, 
Chieregato su Alfa Romeo, Cirio su Ita- 
la, Peri su Nazzaro, Pintacuds su Alfa 
Romeo, Lentopedo su 0. M., Maraini 
gu difa Ropieo, Corradi su Alfa Romeo, 
Peretti su 0, Y 

Clasgd 1500 ome.: 
Ferrari) su Alfa Romeo, Brunofi su 
Ceirano, Mancmnelli su Alfa Romeo, 8xr- 
di su Céwano. 

Classe 1100, amo. Alicandri su Sotm- 
‘son, Zanelli eu Fiat, Magiano su Fias, 
Sanoricca su. Citroen, Portioli su Amil. 
car 6 Posoassi su Amilcer. 

Fin dai primo gito cominciano a de 
linearsi le posizioni. Pintacuda (Alfa 
‘Romeo) è în vantaggio, avendo compiu- 
to il giro in 17/3", Seguono ‘Brivio (T'ol 
bot), Paparini (4iueptro Daimler), Scar- 
fiotti (Lambda), Chieregato | (Alfa Ro: 
meo). 
|. entra l'alto parlante annuncia che 
In. Ceirano di Brunori è ferma a Cap 
Delle, passa .a grande velocità Manci- 
molli che ha preso il comando della 1500. 
Lo segue nella categoria. Campari, che 
nostituisca Enzo Ferrari. Alicandri pas. 
primo delle -1100, 


1 duello Mancinelli-Gampari 

© secondo giro non vede mutamenti] 
notevoli. | Pintacuda è sempre in van. 
taggio seguito da Brivio e da Chierega- 
ib. Mancinelli, che deve arrestarsi _ ail 
< bokers » per cambiare due gomme, ne 
Approfitta per rifornirsi, mentre Campari] 
Passa in tenta alle 150). 

quinto giro le posizioni sono le 
sg: 

Clara oltre 1500 ome, — 1. Pihtscnda 
1,27°20" media km. Gl circa; 2. Chiere 
gato 1.24'18"4 quinti; 3, Maraini 1.2854” 
€ 2 giunti. 

Classa 1500 ome. — 1 Campari 1.28/27”| 
® 3 quinti media km, 88,485; 2, Manci. 
meli 1.2749"2 quinti; 3. Bordi 141'87" e 
dua quinti 


Campari (invece di 


4,2 quinti media lraria 81783; 2. Portio. 
Ji :1.5647"1 quinto; 3 Sxnoricca 1.379" 
è 2 quinti, 

La ‘lotta fra i concorrenti raggiuage! 
{l massimo grado. Avviene ara il ritiro 
di Paparini © di Abruzzese che vanno a 
raggiungere Brivio, già scomparso dalla 
gara. 

Nel giri suocessivi avvengono muta» 
menti nolevoli. poichè Alicandri deve 
fermarsi per il cattivo’ funzionamento 
dei treni, TI suo posto viene preso da 
Portioli, ‘Anche il < leader » Pintaeuda 
rione superato da Obicregato. Intanto 
Manoinalli insegue velocemente 
simo ‘gito è nuovamente dinanzi a Cam. 
pari. 

Alicandei, ‘riparati; t- freni .ripreno 
riesce a superare Portioli, termi 
con‘il decimo giro la gara, vincitrice di 
gatogori 3 
‘Le posizioni dalle altre categorie non 
mutano più. Manginelli, approfittando 


140 giro e 

dilisce îl miglior tempo della giornata 

impiegando 15%1"3/6 alla media di Xm. 
853, 


La vittoria di Chievegata 
La gira è torminata è Chioregato ta- 
glia vittorioso È traguardo fre gli ar. 
platsi della folla. Lo segue Manctnel- 
È. Pintacuda,, Campari, Radice eco. 


Le classifiche 
Intanto avvengono gli ultimi arrivi 
terminati i quali il pubblico abbandona 
il ‘Circuito commentando benevolmente 
i risultati. 


(Gladse' oltre, 100 cme.) 
1, CHISREGATO Angelo eu Alfa Ro- 
nifo che compio i 25 gici, pari a km: 
535500 in oro 456% quinti sila media 
di km. 9,565. Primo assoluto. 
n° Pinviouda su difa Romeo in 411 
uige 
Radloo su Lombda ‘in 428 
ia Lomda in 425031" 
Perretti eu 0, M. in 48748"1/6; 
È Tentopedo su 0. M. in 431’28°2/5 

Giro più veloge il. 160, di Pintacura 
dii Alfa, Romeo in 1545/5 ‘alla media 
di km. 98,233. 

(Classe 1500 cme.) 

1, MANCINELLI Guido su Alfa Ro- 
mio she. compie i 15° giri pari a km 
T3ES00 fa ore #401273/8, alla media di 
dim. @1,122, Eecondo assoluto. 

2, Campari su Alfa Romeo in 4171" 
db. 

Giro più veyoce il 130 di.Mancinelli 
eu Aife Romeo in 15‘50"5/5 alla media 
di cm. 96,008 

(Classe 1100 ome.) 

1. D'ALICANDRI Carlo su Salmson) 
che compie i 10 giri pari a km. 256 in 
ore 3 ‘1/5 alla media di km, 78.657. 

2 Banelli ‘eu Fist in 22140"2/6, 

Giro più veloce l'8 di Alicandri eu 


n 


Salmson in 1804” alla media di chilo. |s 


metri BH.es7, 


L'on, Turaii visita Pugno 
PESCARA, 
| dersera a visitare il corridore Pugno, 


quale, purò/essendo in gravissime con: 
dizioni, fece il saluto fascista e rin 
Igraziò l'on. Turati per gli auguri e per 


Le sondizioni di, Pugno sono migliora» 


Girardengo dopo aver dominato) 


si ritira nel “XXIl Bal d’or,, 


Il XXIL Bol d'or, la classica prova dil 
[gran fondo di % ore, non è stata favo- 
rerola per gl'italiani, Girardengo e Sin. 
[èîa, i favoriti della stampa francese, 
‘hanno dovuto abbandonare, il primo pe? 
an acuto dolore al polso destro, l’eltro! 
per un forte gonfiore alla caviglia de 
lstra. Girardengo în sei ore aveva per 
corso km. 264,800, il che corrisponde al- 
la media oraria di km. 46 


‘Girardengo, al momento dell’abbando| ? 


no, era in festa e sembrava un sicuro] 
[dominatore 
Esco la classifica: 


1. Barthelemy, cha copre nelle % ore! | 


ua. 924.500; 2. Duboo, km. 898.500; 3. 
Monton, km. 330.500; 4. Geonget, km. 540;] 


(n'tmbarcazione Hallana vince a Gefeberg 


le regate internazionali 
STOCOLMA, 8 
Goteborg Je re 
alle quali bai 


Hanno 
[gute internazionali a vi 


Vince la XXI traversata di Roma 
pi ù ù 


LA TRIBUNA — 9 Agosto 1927 — 5 


H marinaio Gamba 


dc riecmaio Di nazioni. L'Italia è siac|N marinaio Gamba, vincitore della XXI 


‘ta rappresentata dal sei metri stazza in 
ternazionale Tirins II costruito a Va. 
razze o di proprietà dei Signori, Prateli 
'Oberti, Eroi del R. Yacht Club Italiano. 
[L'imbaroszione italiana condotta dal 


Traversata di Roma a huoto. 


La XXI trav 
lcome era. facilmento prevediile, è statal 
vinta del marinaio Gamba dinanzi 4 


tenta di Roma a nuoto, 


i rar oben. si è aggiudicata due|Riccardi e Tfausani, tutti dsl contro di 


primi premi Ù cata (de | Educazione iBisica di 
settica ca ieniinte pina: dall La cronacs è breve, Ai «via » E. Mat- 


sin Gamba, Tausani e Toni assumono 
PP tima volta che uma im-[il comando. Gainba, si distacca. deci 
Ina pertecipa a regate Jn|saniente dagli avvetsati trascinando nel. 
noi pote.|la aua ‘scia Rideardi cho procede al 


lassifica generale vincendo così anche 
lla grande coppa di elassifica. 

F° quest 
bereszione 
‘nueste acque e l'affermazio: 


te “durante la notte e fanno sperare! 
nella guarigioni 


L'originale gara p 


spazio, 


Va essere più brillante anche perila qua- [gruppo siretto lorinsio da Faccenda, 


lità ed'il numero dei concorrenti. 


preme argo 


[gna di Val 


Martini, Tausanì © Pignotti. 


Gamba e Riccardi si alternano il e 


mando, proseguendo ben distaccati da: 
al 


podistica fra i camerieri tic a.sen megircn ii 


Ta gara al Ponte Risorgimento è vir 


sono già al sicuro da qualsiasi sorpresa. 


L'arrivo avviéno a Itipa Grande dove] 


sono ad altendere il vincitore, Autorità 
© popolo, 


Ecco l'ordine d'arrivo: 


1. GAMBA GIACONO dol centro Edu 
|oazione Fisica di Spezia, impiegando, 
oro 1448 

2. Riccardi Vitellio id. in 1960 

3 Tausani Giovonni id. in 1650". 


inotti Piero della 3. Zona Aerea 


8. Martini Matîo della Unione Nuota- 


fori Romani. 


loî, Curi, ecc. 


Ecco l'ordine d'arrivo: 
1. CAPOLEI GRAZIELLO del Caf 


Il “Premio Bimbi, a Villa Glori 


vinto da “Posa Piano,, 
<on un discreto concorso di pubbli; 
svolta a Villa Glori Ja prima 
“di corse dellu seconda riunione. 


PREMIO PALO (L, 4000 m. 2100). 1. 
‘Alalà B. (2100 Fabbrucci) in 8° 8" 1 quin 
to; 2, Silee (2100) in 2° 6 4 quin 
Herbanera, (2100) in 2° 9” 3 quini 
P,i Chirone, Seampolo, Uragano. A 

Totelizzatore: 20.50; 7; 54 

PREMIO TORRIMP) 
metri 2000); 1. Orchidea L, (2000.Bue: 

uinti; 2. Futa Toi 
Espresso (2000) in 


1300. 

TETRÀ (L. 4000, 
[sotti) in 35%9 
(000) in 30713 
Classe 1100 emo, — 1. Alicandri 1.353" |}; 


lor'd'Amaranto, Glau 


Li 14; 7.50; 8; 950. 
PREMIO PONTE GALERA (L. 5000; 
): 1. Jole Albingon (202) Virob] 
fg"; 2. Alsazia (20%) 
fio (2000) in 84” 1 quinto; 
'Orlandino,  Heroé, 
I 


in 84"; 8 Al 


delli, 
4. Guercini Ezio, Sin 


turno. 


li. 


Eoco i risultati: 


(Lancia-Lambda), in sl” 


1/6; 5. Baochi 
terna, in ore 1'49" 

Categoria 9000 eme. 
(Ansaldo), in ore' 12" 


gatti), ‘in ore 1.229811/6. 
Categoria 1500 om 


di 
2. CURINI EVARISTO, Albergo Tor. 


3. Versace Gualtiero, Cada, Rosa. 
nenti. Fascisi 
1} Gunglini Aurilio, Massimo Die nel giro podistico di Milano 


‘Antigliani Vincenzo, Ristorante Ca-|di apertura di stagione delle consimi 


Matelicani Alberto, Bar Negri. 
10. Cappelli Mario, Bar Carboni. 


Enilio Gola muovo ‘* recordman scs percio di ei 
i a 
della “’Gunep-Colle della Maddalena, | qu 150% scritti 100 concorenti. è 18 
CUNEO, 7. — La terza corsa automo [sopra 143 a quella di marcia. Mohti ritiri 
bilistiva di 67 chilometri sulla salita Cu-fai sono verificati specie nella corsa a 
‘neo-Colle della Maddalena si è svolta ot-|csusa delle difficoltà del percorso, o! 
e 
La partenza è stata data da 8: A. R.|raziono di buona pari 


la Principessa Giovanna, la quale è'sta-|Lo duo 
3-|ta festeggiatissima. 


Categoria. oltre 2000 cme. 
f:|su (Diatto), in_60%56, 
ohilometri 79,53%. all'ora; 


1. Girando [co Mila 
aio modi di tc ia xalterione tl compe. 
"fibino aa Corato, da Bair 
ni Albino su (Ansaldo), i g.lde 
Fabagliati su (Lancia-Lambda), in 5258 | zitti molta 
Anso), a guida in 


6. Montanari Giulio del ©. E. F. 
Spesia. — 7. Pignoiti Varo dela BN. 
Florsutia. — 8. Persico Alfredo della 
|. N. Roînani. — v. Maesei Giulio U. & 
P. Spezia — 10, Tofini Alfredo, U Ni 
Romani. — 1: Puoet Catullo, £ zona 
nerea Orbetello, — 12, Savini” Francesco 
VU, 8. Gonsanese, — Î3. Tondeschi Rie: 
tardo, S. R, Nuoto — 18 Di Pasquale! 
Angelo, U, ‘N. Romani. 

Iscritti 80, mon partiti Piacentini el 
Moretti, ritirati durante il percorso Se. 


Ita ieri ‘sul viale ‘Tiziano lajFabio Massimo con punti 5, impiegando|Vastiani, Trabuochì, Coppola, Facsenna., 
‘caratteristien gara podistica fra.i Javo-|minuti 5. 

ranti dei caffè o dei ristoranti. Le 
tenza è stata, dato aile 8.90, L' 
veloce. Bertone è al comando, seguito al 
|20' metri da Cappelli. A 500 metri, pas 
[sono Bertoni, Ci 

A_ 30 metri dall 
‘im bicohiere, ma nel raccogliarlo 
do tutto il servizio e viene soprafiatto. 
polei, dopo lunga lotta con Cui 
rsacci, riesce a strappare la v' 


Rossini e Valente vittoriosi 


MILANO, $ — Il Giro di Milano dil 


lio. 
6 Soliolo, Oreste, Gargiulo Esperia, |corsa e di marcia si è svolto ieri per 
7. De Rossi Francesco, Gargiulo Vol-|ia quattordicesima volta assumendo que: 


Ist'anno fl ruolo di una gara di fondo e| 


manifestazioni atleliche. Anche il per 
[corsa portato da 14 a 22 chilometri ci 
stitulva tina importante novità. Infatti 
‘al veodhiò 6, élasefoò anello dei Bastioni 
della ‘eltid' dî sono preferite questa vol. 
ta ‘le strade della piriferia allungando 
a [rosì il percorso di circa 9 chilomet 


[del suo fondo stradale e della imprepa- 

dai concorrenti. 
gue sono etate vinte dal milite 
nazionale. Luigi Roseini di Mantova 


‘| 1 Sl periti erano 43, gli arkivati sono|quella di corsa; del. genovese Allonso 


Valente quella di naroia. La gara di 
[corea ei è risolta: con una viva sorpre- 
lia Rossini non era atfatto 


Del resto la gara è stata ln « dèbaole 
‘dei favoriti. Mafvioini è giunto quinte 
ritardo: Natale, Conton 
Biscuola si 6ono ritirati. Il solo Bertini] 
è etato degno della eun fama. E' stato 
lui anzi che ba lanciato per-primo la 
offensiva dopò appena due chilometzi] 


di shliometri, 64,228 SAalia partenza disgregando fl gruppo 
ine LIS PI: & Rooiant di Ciy| A tut hanno resistito solamente Bal 


busso e Rossini. Però mentre Balbuseo 
dopo qualcho chilometro cedeva, Roesì- 


Inpomar (1720 Mattencci 
2 quinti: 2. Mauna 
i. Alalà (1740) in 


740 Fabbrucci) in 
irenetta (1700) in 
i N. P.: Sansonetto, Flor 


d'Amaranto, Reaper Jr. Principino, Hea. 


Duls, Quadrio, Bronte, Bre 


: Amor che torna (1700) \n 
|2°29” 19. 'Riego (1720) în 2°20” è 3 quinti: 
N chelangela, Conte 
Marin Kinnera 
Volo. Doctor White. 

Li 2: 40.50: 930% 19,30 
PREMIO MACOARBS 


Venne, Ovseeus, Nativel 


ino, Ttomba, Revcil Matin 
1 RISULTATI DELLE CORSE A FREGENE 
Facile vittovia di “Ghisola,, 


Ta settima giornata di coree' al galop. 
po ‘a Fregene si è avolta 
‘lì uno scarso pubblico, 
remio Aventino, la maggiore som 
[ella giornata, è etato vinto, facîl-| 
I comm Centurini, 


* [menta da Chisita 

Foco il dettaglio, 
PiIBwIO  AZALRA 
‘ orhatan kg, 90 del magg. di 
San Marzano montato dal fenente La 


tosta. Totalizzatore, 
_REMIO PORTO D'AN A 
m. 2500) 1. Lavinio Kg, 67 del cav. 
bi montao da Martinelli; 

2Ì. Totalizzatore: L. 
PREMIO MARTE (L 
Trovnle kg 09 del ten, 
2. Eteocle. Distavze: 


ENTINO' (T,. 10,000, 


turini montato da Warl 
P. Santa Palomba, 
Prode Anselmo, Agardo 

Totalizzatore L, 12; 


MIO, GALLERIA DORI. 
(Go, m. 1600), 1, Foltone Lg. 5 dol tav 
D'Angelo montao dal 


A.lsono ieri svolti i Campionari Olimpioni 


I Totalizzatore Làre 


9.3 
PREMIO, PONTE GREGORIANO ( 1. 
00, m. 2400). 1. Farnesina ke, 51 del 
‘a? Rreschi montato da 

Doccia. N. P, Ennel Beg. 
8 tutina, Distarrre mezza lungh 
illino. Totalizzatore: 2, 12. 


7. — L'on. Turati si recb|stefla Matfi 


(Alfa-Romeo), in 4820 


della ‘classifica generale; 2. Marinoni 
Alfa-Romeo), in 4044”5/5; (2.0 del 


ribiri, ‘in S219"26, 
Categoria 1100 cme.: 1. Zampieri su 
(Amitcac), in S2IT" alla media di chi 
Hometri 76,88. (ricord di categoria’ battu: 
0); 2. Biondetti su (Salmson), in 6218" 
26: S. Signoret si 


sio su (Amilenr), in ore 11253" 
2/5: 6. Riolo su (Fiat), in ore LIT'Se". 


dell'Automobile Club ha fattu disputare 
stamano la TV Coppa d:l Mare, gara] 
tnotocicilstica per il eampionato esperti. 
Uusno partecipato allo gara 24 concor. 
rent'. Eeco i risultati: 
Categoria 500 emo: 1. Quattrocchi su 
Sarolea in 4 oro 7'6". 
Categoria 350 eme.: 1. Bersanti su Cha. 
terlea ia 35421" 
Categoria 2%0 eme.: 1. Piana su Pio. 
na in 2,38154%. 
Te due categorie mincri hanno compio 
to $ giri del cirouito, ls maggiori 12 girì. 
ella classifca goneralo è 1 Barsanti] 
media oraria di km. 62,04 su Cha 
seguono; 2. Macchi su Ferra; 3 
‘Quattrocchi su Sarolea 
Durante la gara, all'inizio del 9, giro, 
‘uvolari, in seguito ad una ca- 
è lussato una spalla. 


Tcampionati di ginnastica. artistica 


e di sollevamento pest 
COMO, 8. — Allo Stadio di Como si 


ci nazionali di ginnastica + sollevamento 


tori: 
Ginnastica (Soniore): 1: Paris Giusep 
pe della « Forza e Coraggi» » di Milano; 


(della «Pro Italia» di Spezia (Juniores) 
1) Pollastri Giuseppe della « Forza è Co- 
raggio » di Milano; 2 Chidot11 Aldo del 
la «Pro Patri» di Milano; 9) Armel. 
lini E idem. 

Pesistica: Piuma: 1) Gabetti Pioro del. 
la Fratellanza Sestrese> con chilog 

2 900; leggeri» 1) Quadrell: Silvio del. 


2.500; medi 
la «Pompie 


» di Milano con chilogr. 


ni Giuseppo idem con chilege. HQ. 


(Balmson), în 5242" lio tanto da trov 
Marres su Sslmson, in 5318”4/5:/to vantaggio dopo pochissimi chilome- 
tri. Suoceeai 
ina corea trionfale per il genovese, A duel 
terzi del percorso egli ha però avuto u- 


si erano avvicinati a V a 
uvato uns bella ripresa che gli ha per- 
messo di aumentare nuovamente il pro- 
prio vantaggio. n 
Volta che attardatosi troppo in princi. 
pio è etato poi protagonista di un bel- 
lischmo ineeguimento in virtù del quale 
ha potuto classificare 


pica 


|8. Balbusso di 
in ‘1,1716* 3/5; & Mal 
In 282 Legione Ca: T 
Comi; 8 Pozsoni; 9. Pennacchiolij 10. 
Bovon 


del gruppo sport 
lore 1,68'56" 3/55 e 
grappo sportivo Comense in 1,51’21" #/5 
|. Pretti F. della 1 

ld Roma in 1,541” 3/5; 5. Gariboldi: 6. 


della 8. 
zi; 10, Ravotti. 
pesi. che hanno dato i seguenti vini|——*-t® 


ant, Angelo Gestivo-Puglio 


di j|nì riuscito a mantenersi alle calcagne 
iliftometri 85.180 (récord assoluto). Lo|di Bertini, ha potuto sostenere l'attacco) 
decisivo ad un chilometro dal traguar 
do, attacco che gli ha permesso di clas- 
siticarei. primo con netto: vantaggio. 


‘A differenza della gara di corsa, quel. 


Romeo), in $0°42”1/5; 5° Aimini su (Chi-|la di marcia ba visto trionfare il favo 
rito Armando. Valente, il quale si era 
ben preparato per questa gara che si: è 
svolta su di una distanza per lui inso- 
ita, 


În partenza Valente inizia repidamen- 
al comando con net 


‘amento non è etata che 


Barsanti primo assoluto [scrisse qui i sui Smmedini io 
VI Coppa del Mare 


seguitori non gono stati capaci di appro: 


tare, Quando costoro, Rivolta e Pretti| 
lente, questi ha! 


Notevole la gara di Ri- 


secondo. 
Ecco gli ordini d'arrivo: 
Gara di corsa: 1. Rossini Tuigi della 


|s. legione Mincio di Mantova che im» 
compiere i lm: 26.520 ore 1'1" 
|45”2/5; 2. Bertini Romeo della S. S. 


Valente Armando 
Nafta di Genova in 
,, Rivolta Ettore del 


Gara di merci 


Legione dell'Urbe 


18 li 
Roma; 9. Poz 


o. Tiburtino 


AL PALAZZO Dì GIUSTIZIA 


Genottaieiai, Ferdinando della «sesieà (In. danno dell'on. Abbisso 


na serie di insinuazioni è di calun-] 
io in danno dell'on. Abbissn ha avuto 


Ta «ua logica conclusione in Roma, dovel 
Procuratore del Re faceva spiccar 
led eseguire mandato di cattura contro! 


l 


lo Lo Cascio. 


fa altro individuo, l'avv. Carmelo Mo- 
la Società Ginnastice Pavesa con chilog |1narî!. da  Selsccn, si diete alla at 
1); Galimbecti Carlo, del-|tanza. 
rocesso, che suscita grande fat 
0° medlomassimi; 1) Mero Giorepps]pesto È ietruito con intelligente en 
del e Gruppo Sportivo Battisti» di Mi-ldal giudica istruttore 
lano con chilogr. 275. Massimi. 1) Tona-|pollaborazioue col valoroso pipcuratore}s 
[del Ro cav, Brupini, 


e. Zap 


Francesi e tedeschi: 


La lotta è ingaggiata tra i fran: 
cesi ed i tedeschi per chi prima) 
spiccherà il volo dall'Europa vere, 
so l'America attraverso l'Atlanti- 
co. Chi partirà? La risposta è ar- 
dua perchè da tutte e due le par. 
ti è preparativi sono febbrili e nes 


smno vuol cedere il campo agli 
altri: 
L'“diseau bloa, e l' “Disc 
Sono: pronti 


PARIGI, è. 

I preparativi francesi procodotio| 
piacremento. Attorno all'«Oiseau 
bleu» e alle Oissau tango» squa- 
‘dre di operai lavorano alle rifini. 
ture e alla sistemazione degli stru. 
menti di navigazione, 

Givon e Corber, piloti dell'eQit 

eau bleu» avrebbero dovuto com’ 
piere stasera un vo!o notturno sul. 
la costa dell'Inghilterra e della 
Bretagna per famigliarizzarai con 
la navigazione nell'oscurità, In se- 
‘guito alle cattive condizioni la 
prova notturna è stata rimandata 
& domani sera. La partenza  del- 
l'e isenu blei» avverrà tra mari 
fedì e mercoledì. 
All'«Oisean tango» di Tarascon 
‘è stato oggi cambiato il carrello di 
atterramento, dimostratosi alle 
prove troppo debole. Si crede che 
l'apparecchio . non potrà partire] 
anch'esso prima di martedì. 


Anche Costes partirà 
PARIGI, 8. 

Un nuovo concorrente’ è venuto] 

ad ingrossare la schiera degli oi- 
seaur, Si tratta di un vecchio con 
corrente che si era appartato perl 
la mancanza della autorizzazione 
di volare su di un apparecchio mi- 
litare, Ora che tale autorizzazione 
è stata ottenuta il concorrente ha 
dichiarato di essere pronto per la 
partenza appena, le condizioni at- 
Imosfericha lo permetteranno. 
Tl pilota è Costes che ha un ap- 
parecchio Brequet sul quale Jo 
stesso pilota effettuò già altri im- 
rtanti voli. Dati i precedenti dol- 
l'aviatore il quale rifiutò l'offerta] 
fatiogli da Levine di partire sul 
«Commbia » e date ie prove. in 
questì giorni fatte si crede che la 
prova possa riuscire, 

TY velivolo è stato provveduto di 
un apparecchio radio che permette- 
rà la ricezione per un raggio di 
700 chilometri. 

Il pilota spera di essere pronto! 
mercoledì. 

M «Breguet a partirà con 390! 
chilogrammi ai carico, trecento in 
più di quanto aveva sollevato per il| 
volo Parigi Urali. Non è stato. an- 
Icora precisato il navigatore che ac- 
Icompagnerà Costes. 

La rotta sarà queila meridiona- 
le, la via delle Azzorre, più lunga, 
ma normalmente meno avversata: 
dai venti. 

Due navi da guerra incroceranno 
nel golfo di Guascogna mentre uni 
incrociatore sarà alle Azzorre con) 
due aeroplani a bordo per presta. 
re aiuto a Costes in caso di bi-| 
‘sogno: 


Ancora Levine e Dranbia 

PARIGI, 8 
Le beghe tra Levine e Drouhin 
inon sono affatto finite. -Dopo chel 
Levine, vofente o nolente, aveva 
firmato un impegno, con il quale) 
fra l'altro dichiarava che tl «raid » 
Fargi-Nuora York del « Colum- 
t1-» sureha e.ato tentato prima 
del 19 corrente e Drouhin aveva ri-| 
[cominciato i voli di provaysi cre- 
dava. ogni divergenza ‘appianata © 
he ll grande volo fosse imminen-| 
le. Invece gli avvenimenti odierni] 
atitorizzano il più profondo. pessi 
Imismo. 

Teri infatti il pilota francese, di- 
sceso dal Columbia dopo una/provi 
ha visto dinanzi all’hangar un au- 
tocarro, Insospettito ha chiesto sple- 
gazioni e gli è stato risposto che 
Levine aveva ordinato di sequestra-| 
re fl motore di ricambio, le eliche. 
supplementari e tutti i pezzi di ri-| 
‘cambio, 

Rimandato il camion vuoto. Drou- 
hin, insieme con il capo-tecnico ita- 
liano Giovanni Carisi e col fido in- 
gegnere. Mathis ha. proceduto al ri- 
fornimento di carburante, mettendo 
il Columbia in condizione di partire] 
senz'altro, Levine, frattanto  infor- 
‘mato che Drouhin aveva fatto il 
« pieno » dei serbatoi, ha temuto che 
il pilota francese, si decidesse a ten. 
tare da solo Ja zrande impresa, ed 
è corso all'aerodromo facendo sca- 
ricare la benzina dicendo che in- 
tendeva rendersi conto della capa-| 
‘A dei piccoli serbatoi supplemer 
tari montati in questi giorni. 


“Il Colnmbia,, sequestrato 


Stamatie a causa del cattivo tem. 
po. Droubîn non ha notuto volare. 
tna perchè un po' di imprevisto non 


vava a Parigi 


5 con Mathis e si è diretto subito 
l'hangar det « Columbia » ove nel 
frattempo si-era recato anche il mi. 


sniegazione molto violenta e assai 


la l'inglese. Il primo si mante- 
neva abbastanza freddo per quanto 
doasa segni di nervosismo, mentre 
îl nilota francese era agitatissimo. 
Mathis che fungeva da interprete, 
ha ad un certo punto preso una 

te più importante nella disputa. 
ericano elevando il tono della 
voca, gli ha rimprovetato di aver 
afibandonato De Saint Roman @ 
Monneyres a Casablanta invece di 

‘ompagnarli nella loro impresa. 
iò ha fatto perdere la calma nl 


tempestandolo di pugni; l'altro. @ 
è feso abbastanza bene «inc: 


ndo di repì 
Dopo una trentina di secondi i du 
no stati separati, glì spiriti 


Ino calmati un poco e i pugilatori, 


ri 


1 VOLI TRANSOCEANICI 


maneasse sono apparsi. al Bourget 
due autocarri | cui conducenti ave- 
vano l'ordine di portare via il mo- 
tore di ricambio. Levine era sul 
f |carno per dare le disposizioni ne. 
"|cessarie e mentre parlava col suo 
j|rappresentante e con due ingegneri 
americani, qualcuno telefonava in 
tutta fretta a Drouhin, che si tro- 


Il pilota è giunto al Bourget alle 


onario americano. Vi è stata una 


difficile perchè Levine non parla! 
francese così come Drouhin non 


ancese che sì è lanciato su Levine | 


sando » con disinvoltura 1 colpi ©. 
è efficacemente. | 


chi partirà prima? 
aggiustato il colletto e la cravatta, 
hanno ripreso la discussione. 

A questo punto è arrivato il lega- 
le di Drouhin e dietro il suo consi-; 
glio l'hangar del Columbia è stato] 
chiuso, Poco dope il pilota france-! 
Ise lasciava il Bourget. Alle 17 un 
usclere che «aveva l'ordine di met-' 
tere i sigilli al. capannone per conito| 
‘di Drowhin si è presentato, ma la, 
formalità è stata rimandata a do, 
mattina. TI 


Gli equipaggi de “lEarop,, e del “rem, 
BERLINO, è. 

A Dessau, i preparativi per la 
partenza dei due velivoli Europa è 
Brema saranno ultimati ‘domani, 
ima è però opinione generale ‘che 
l'impresa non sarà tentata prima 
‘di martedì per lasciare tempo al 
\Cdzard e Ristice di riposare. 

La partenza avverrà senza preav 
visi o cerimonie non appena l'Os 
Iservatorio di Amburgo segnaleri 
che le condizioni atmosferiche sul: 
l'Atlantico sono favorevoli. 

L'Europa e il Brema spiccherau 
Ino il volo da Dessau, dove le offici 
ine Junker hanno vero bra cam. 
po ideale per la parlenza di appa 
recchi appesantiti da forti ‘SAtionI: 
lunghissimo e dal fondo perfetta»| 
imente livellato. 

Gli equipaggi sono al complelo. 

Sull' Europa prenderanno postul 
naturalmente Edzard e Risticz e il. 
giornalista» Kmiekerboeker, corri- 


[spondente del trust giornalistico||, 


atmericano Hearsi: sul. Brema ghi 
aviatori Loose e K3hl e un radiole- 
legrafista del Norddewtscher Lloyd. 

1 due velivoli avranno a bordo ap 
‘parecchi radiotelegrafici_ per la rè- 
cezione e piccole stazioni trasmit. 
tenti a raggio limitato, che potran 


Do però mantenere quasi seutpre sul 
‘contatto con i transatlantici in na 
vigazione sull'Oceano. Le carlinghe 
dell' «Europa» e del «Bremas so- 
rio state trasformate în enormi ser 
batoi di benzina, Oltre. ai posti per 
| tre uomini dell'equipaggio non va 
‘altro spazio libero che per un pic: 
colo gabinetto di toilette e per una 
‘amaca che sì è dimostrata: utilissu 
‘ma durante il record di ‘durata, 

La distanza da Dessan: a Nuova 
York è-di circa 6350 chilometri, Po: 
chè ‘alcuni tecnici ritengono cou 
Edzard e Risticz nel loro volo di 52 
ore abbiano percorso 7000 chilom., 
l'autoomia “dell'eEuropa» 9 del 
«Brema» dovrebbe essere sufficien- 
te ad assicurare il successo dell'im 
[presa. 

Alle ore 16 a Dessan è arrivato in 
‘areoplano l'Ambasciatore america. 
no Schurmann, accompagnato _ dal 
direttore della «Den! Luft Han: 
la» e da alcuni giornalisti ameri- 
cani. Egli hn voluto conoscere per: 
Isonalmente i piloti ed esaminare gli 
[apparecchi ed al prof. Junkér che 
l'ossequiava l'Ambasciavore ha ri 
[volto le sue più vive tulazio.| 
[ni per 1l record di durata battuto 
ida Pazard e Risticz ed ha formula- 
ito auguri ner la riuscita dell'impre 
[sa transatlantica. 


L'anroplano di Hoennecke 


Attorno a un terzo apparecchio) 
‘germanico, quello di Koennecke, Sil 
stanno ultimando i preparativi. per 
{l volo transocenico e la partenza è 


Partirà. da Colonia con un velivolo 
costruito appositamente dalle offi.| 
cine Gaspar di Travemunde, dove in 
‘questi giorni si sono svolti j voli 
l' Prordo dell'apparecchio at 

lo dell'a) lo Koen-| 
Mnecke è stata GIOIE una piccola) 
stazione radiotelfonica cosicchè 
l'aviatore potrà comunicare teleto. 
Inicamente coi piroscafi che cu >| 
iventualmente incontrerà. Si 
venti transatlantici tedeschi hanno 
‘a bordo impianti di telefonia senza 
fili che permettono ‘qualsiasi 
punto dell'Oceano di comunicare] 
ton qualunque centrale radiotelefo- 
nica della nia ,a traverso ‘ 
grande stazione di Norddeich, la 
Voce del pilota potrà essere intesa| 
lin tutto i) Reich. 


I SPETTACOLI 


La serata di Clara Sardi 


AL’ADRIANO — Pi con suo. 
lsseco i grandi epettucoli di varietà. Do. 
‘memi debutto de! balli della troupe 
di Maria Yessipowa, 

‘Allo SPLENDOR — La compagnia siti 
ana di Mariuccia Spadaro sta erolgendo 
con fortuna la aua grande stagione, Sta 

HAN 


dra I ofifti di nettuno, 

Al MORGANA — Continuano gli spet: 
tocoli di suggosti 

prot, Lambert. 


è fllusionismo dell 
Spettacoli dell'8 Agosto 
TEATRO QUIRINO 


+ Riposo, 


ADRIANO — Oro 21: Spettacoli dil 


arte varia, 


'21+ Stenterello, 


MORGANA — Il teatro del mistero — 
Ore 17: Commedia e varietà. 


IOVINELLI — Ore 183 Spettacolo va 


SPLENDOR. — Compagnia > Sielliana) 
padaro — I figli di nessuno. 


CASINA DELLE ‘ROSE 


:PETTACOLO DI VARIETA' al 
dalle ORE 21 ia pol 


CINESATOORAFI 
APPIO (Arena) — Napule è una con 
‘RALE — La peccatriéo. biondo. 

SOLA DI RIENZO — 1 dadi rossi 
‘ORSO — I predoni di Califor. 
EXCELSIOR — Coma vinsi la guerre 
IMPERIALE — Il fiore dei fiordi. 
MODERNISSIMO — Nostradamus 
MODERNO — I mestri di Rampe 
OLIMPIA — Parigi. 
ALESTRINA — La febbre dell'oro 
QUATTRO 

to la ne 
QUIRINALE — L'aquila nera. 
SI'PERCINEMA — La loga delle utoy 


ONTANE — La casa sot- 


oppriset. A 


prevista p:- mercoledì 10, Il pilota|botit 


UMONE: RADIOFONICA ITAMANA 


Ore 21,10: Concerto strumentule e va 
cale. Orchestra delle U. kt. I. Parte pri 
win: 1) Delibas: Sulto orchestrale dal 


l'opera. «Luke»! a) Terana, L) isektal, 
0) Persiun, d) Finale, orcheetra; ) l'ho 
mas Mignon, Addio, Atiguon, 5) Leon 


cavallo: Zazi, Mai più, /azà, tenore Bak 
(duino Bernabei; 4), Rubistein: La nuit; 
15), Massenet: il Cid, Piangeto,  vochi 
miei,. soprano {nes Gori; 6) Berliua: 
[Carnevale romano, ouverture, orchestra, 
7) «l’uomo che ci ‘volovaa, Un atto bril 
linte di Paul Herviea. Personaggi: En- 
richetta, ‘Morta Luisa Poncowpagniz 
[Gincomo, Arturo Durantiai; Alberto, Ni 
no Capriati; 8) Halévy: L Ebrea, Rache 
le, allor cho Iddio, tenore Bolduino Ber. 
lusbei; 95 Paisiello: Chi vuo! la, zinga- 
rella?; 10) Verdi: 1 Vespri ’ Siciliani, 
Merca, dilette amiche, soprano Ines Go 
ri; 11): Wagners 1l ‘vascello. fantasma, 
Ip&reduzione, coro 4 ballata, orshestra. 


iotton, orche- 
vota dei 
botiénie, 


tore; 16) Siani 
ohestra; I, 
Montanaro 

Letto Suret! 
orchestra. 


Ib nuovo ‘areoplano talfiano 


MILANO, 7 (CIL) — Lunedì scorso 
|» partito dal Campo di Aviazione Breda 
‘da Cinisello un apparecchio «Breda A 7 
diretto a' Roma, dove osso hu atterrato 
(dopo duo ore è mezza di volo 

Questo nuoro appirecchio della Socie- 
tà Breda, di concezione e costruzione 
prettamento italiane, viene ad aggiun- 
[bersi all già brillante verio dei tipi na- 
zionali. Esso è un monoplano-purasol, 
‘a grande wisibilità, munito di motore 

«Asso» da 500 ‘HP, ed è destinato 
principalmente al servizio bellico di rico- 
n 

Ta sua struttura è interamente metal- 
lica, stquendo anche in questo lo moder- 
no tendenze della tecnica _ costruttiva 
aeronautica, nello quale la Breda occu- 
pa da nani un ottimo posto 

La prove ufficiali fatto con tale appa- 
recohio hanno confermato le qualità, co- 
istinttive @ lo superbe, carulteristiche di 
volo cbò il costruttore si era prutisso di 
ottenere. Per d tecnici del ramo sarà in- 
tereesanto conoscere che tale neropiano, 
icon un carico utile di Kg. 900 © dotato 
di una velocità massima di Km. 45-24 
all'ora, presenta una velocità minima di 
Kw. 78 © può raggiungere 15000 metri 
[di altezza in 22 minuti primi. 

E’ motivo di compiacimento constatare 
lsome anche ‘in: questa categcria di appi- 
aveohi l'Italia si sia assai beno piuzsata 
der merito della rinnovata fedo asroniu- 
tica © del tenace lavoro uei suoi tecnici. 


Non permettete alla vostra Sguora 


di stancaroi, di esaurirsi nelle miu iaox 
(cendo domestiche, alle quasi vuvi uccu- 
[dite perconalmento per rendere più 

le più sconforterole, il caro nido {a 
lute, Nel secolo in cui gli uomini cor- 


jovinezsa ® coraggio nella | snervante, 

É ‘bisogna, allorchè. l'eelettricità 
fbolreco, e nesorba i microbi. porge il 
farro caldo da tiro, riscalda 'acquar 
la «lessiveuse», rigorvena piati 

lo ‘stoviglio © lustra i «parquata», montra 
la marmitta norvegiana cuoce, da solx 


Mi pranio? i 
eguistato subito l'anrco Libro, in edi- 
ione d'atto di Tn MORELLI "Q, cho 
rio quello tostta Signora 
Ratava: dd ‘tempo: sd atriteglieio. Nun 
È ii solito vecchio volume cuttedratico e 
Toso cile ingenera lo smarrimento 
bela nola, d invece il congiiiero mor 
Fidentor discreto a garbato, È primo cho 
ur nella eno brevità ccamina. è risolve 
ticamenio — anch por le borso mo: 
Hesto = una quantità di rssiianià pro 
blemi nei Governo e nell'arredo del 
lcasa, il biro che auggeriace, guida 
ta e'organisza, Ai ibro per cui il me 
to dotie vostra elgnora Avrà la via più 
Iappiavata. il compito meno gravoso, © 'a 
Pl fatta più bella © più coreni 


(1 IPIA MORELLI 
ra da mi 


Come gorerna- 
Sasa, (« Più Îtota Ip caso me 
no aspra. l'esitena »). Volume in-10 di 
He) pag. con 188 ine, 4 tricomle 6 tar. 
or} festo, copertina a colori L, 20. 


pi 
Cavi A 


il mio 
dentifricio 


BERTELLA 


L’ANASPIR 

le 1a cura della sifilido per borca 

Prodotto chemioterapico polivalén:e per 
la cura della sifilide par vin vrale. E 
ficace, indolore, di facile uso ieito a 
profitto le più recenti scoperte fatto nol 
[fampo della terapia antiluetiea. 

Chiedere op: illustrativo che gie. 
ne iaviato gratuitamente in busta chin 
[sa senza indicazioni eaterne dai Labora- 
torio. Chimico Olona, Viale Coni Zu: 
gna So, Milano (124). Scrione R. L'ANA: 
IPIR ‘si trova in tutte la buone far- 
imacie al prezzo di Li 35 la acatola, A 
Roma, presso la Farmasia Manzoni, via 


ELISEO — Compagnia Riccioli — Orel 


[de Pietra 91 


CUORE DEBOLE 


Il CORDIVAL RAVALTA è un regolatore 

del suora attisissimo Insuperabio nell'Arte 

Fioulerosi, baroni reno, val Valvlsri, mocoreti 
Rezonl è arie. — Non contiene, 


2 sli, 
Là Guerin cod A 
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Il movimento de forestieri 


Un calcolo riassuntivo del gettito: 
dell'asportazione invisibile. costitui- 
ta dal denaro lasciato dai forestieri, 
ublL'anteguerra 0 dall'armistizio ad 
Osgi; si può esporre nelle cifre’ se- 
isuoriti 


Forestieri |. Denaro 

iu Italia ioitalia 

Media ultimo di tire) 
dilinquennio 

spteguerra . 600.000 500 

Quadrienzo 

AM8:1921 . 170.000 240 

1 500.000 | 1.750 

1583 1.01 700.000 450 

14 0.0. 850.000 2.000 

ISO... . . 1.000.000 3.600 

di86... . ., 870.000. 3.000 
1427 (primo 

Ribmestre) |» 400.000 1.200, 


Lé.cifre ripor 
310 chiaramen 
1) }a depressione sensibiliasima 

i in Italja, nel traffico der fo- 

ti durauta il periodo compre- 

su fra l'armistizio e la marcia sy 

i (quadelennio 19181921). de: 

ipne, dovuta sa fattori vari fra| 
ti le, eipereussioni. dell'immediato. 
cupo, guerra sopratutto sotto forma 
npoverimento dei pgesi dell’ 
Monarchia austro-ungerica e. della 
Germania, wa fra i quali primeggia 
Jo stato di disordine (scioperi ferro- 
vitiri;è dei servizi; pubblici, oecuria. 
zione delte fabbriche, ecc.), nel: qua- 
le, it.quel iperiodo di tempo, si è 
trovnta l'Italia, ‘tutte condizioni 
quasto che allontanano immediata- 
anérite il flusso turistico. 

2) Dopo-la marcia sù Roma, tro- 
viamo che la ripresa si afferma vi- 
vidè a con ritmo accelerato: dalla 

ione massima di 170,000 tu- 
isti all’ànno della media quadrien- 
niat8 1918-192I, si‘sale giù a 500.000 
u#l 1922, si balza a 700-000 riel 1923, 
ad 50.000 nel 1924, si raggiunge il 
record di un milione (favorito dalla 
congiuntura dell'Anno Santo) nel 
1%\e nel biennio successivo (facen- 
do la media con l'andamento del 
‘primo seméstre 1927) ci si assesta in-| 
tneno. alla cifra molto confortante 
‘di almeno $00.000 taristi annui. 
Quanto al denaro lasciato in Ita- 
Ji dai forestieri, sarà più opportu- 
nò tehere conto del cambio oro e 
rpportarlo.in lire oro. In tal modo, 
facendo uguale a 100 il gettito della 
media quinquennale precedente la 
guèrra, troviamo che dopo essere 
cosi ad un minimo, del 34 per cento 
di questa, media nel quadriennio 
inimédiatamente successivo all'ar- 
mistizio per i motivi zià accennati, 
Si riprende rapidamente negli arini 
successivi, sì batte il record d6l 105 
cento nel 1925 (Anno Santo) e 
mol 1N96\ci si intorno al 100 
Por scento all'incirea, vale a dire 
Sulla média dell’anteguerra. 
2 \Dbianio detto più sopra che l'an. 
Wimento. del primo. semestre del 
1027. come movimento dei forestie- 
Ti si dimostra confortante come 
quello del 1926% sotto alcuni aspetti 
atizi migliore. Occorre poi tenere 
)resente che per passare dalle. lire 
carta alle lire oro (allo scopo del 
rsgone con l'anteguerra accen- 
nuto più sopra) si dovrà applicare 
Der il.1927 anzichè Ja quota 130 al- 
l'incirea del 1926, la quota 90 con il 
risultato .che: in definitiva nel 1927] 
cicavviamo a superare largamente! 
ini lire-oro la quota parte che nel-| 
l'anteguerra il movimento dei fore- 
stfetì prendeva con la sua esporta»! 
zione invisibile nel saldo della bi- 
lancia dei pagamenti. 

Prima, di trarre delle conclusioni 
gènerali da questa rapida rassegna) 
delle cifre del movimento dei fore 
‘stieti, sarù opportuno, accennare ad 
alcune considerazioni di grande im- 
Dirtanza per giudicare dell'effettivo 
apporto che tale. esportazione invi. 
sibile dà alla bilancia dei pagamen. 
ti! Il gettito calcolato approssimati. 
vamente-più ‘sopra e cioè.il denaro 
speso in Italia dai forestieri, pér la 
eronomia nazionale complessiva e 
cloè per quella bilancia di dare e.di 
avere che si stabilisce ogni anno fra 
l'Italia e l'estero e che costituisce, la 
cosidettà « bilancia dei pagamenti », 
è un' gettito lordo. che va depaupe- 
ratò della. corrispondente partita| 
passiva e cioò del dénara lasciato 
all'estero dagli italiani.’ A, quanto] 
ammonta questo denaro? Vari, calco))| 
Sono stati ‘fatti in proposito: alcuni 
@ base troppo ottimista ed altri a 
liase eccessivamente pessimista co- 
me ‘avviene sempre quando si fanno] 
calcoli su di elementi, che, come 
questo, contengono fattori imponde 
rahili. Facendo un logico. congua- 

\ glio- dei vari elementi di calcolo! 
Fiteniamo di non andare eccessiva. 
mente lontani dal vero consigliandoi 
di‘àpplicare alle cifre del movimen- 
to dai forestieri una cifra media di 
correzione intorno al 15 per cento 
\pér passare dal gettito lordo. al get- 
tito netto e cioè di assumere che gli 
italiani lascino all'estero ogni‘anno 
11:15 per cento del denaro che i fore- 
Stieri lasciano in Italia. 

Apportando anche questo  coeffi- 
ciente di correzione è fuori di dub- 
bio ‘che il movimento dei ‘forestieri 
rappresenta per l'Italia una delle) 
due grandi esportàzioni invisibili 
(insieme ai noli della Marina mer- 
enntile) che dimostrano un anda: 
mento corfortante e che, nel rigido 
consolidamento che ormai occorre 
ealcolare per ln terza esportazione 
invisibile (rimesse degli emigranti) 
dobbiamo in ogni modo accrescere 
e' sviluppare, tenendo conto dell’in- 
seidenza su di essi di quota 90, 

Per il movimento dei. forestieri, 
adeguarsi a quota 50, significa’ far| 
di tutto*perchè in spese di alberghi, 
Vitto. gite, ecc., insomma per tutto 
‘id che rappresenta cose o servizi 
che egli compra in Italia, il prezzo] 
‘presso în oro si mantenga tale da 
allettare il forestiere con quel fat: 
iote che per flussi di viaggiatori di 
tale genere ha sempre una impor- 
tanza preponderante: il fattore eco- 
amico 

Th questo campo -del traffico» dei 

fovestieri, si pò dire che se molta, 

Aumalto Indeva si è fatto, mol 


tate più sopra indi. 
t 


Solenni onoranze alla. memoria] 
di Francesco: Crispi 


Il giorno 11 ugostomicorre l'annt 
versario della morte: di Francesco 
Cràspi, e il 21 ottobre prossimo, an- 
niversario del. Plebiscito siciliano, 
la Nazione, convenuta a. Palerm», 
gli renderd' solenni ed ustete on 
ranze ad iniziativa e pel volere dell 
Capo del Governo, Duce del. Fa- 
Iscismo: 

Il Comitato ni 
piacque costitu 


ionale, che gli 
procede, sotto 

all'attuazione 
rogramma ch'Egli ha stabilito, 


latta sua direttiva, 
‘del 
Il Capo del Governo ha disposto, 


che un'arlislica corona in bronzo 
sia deposia\nel nome di Lui sul 
grande monumento, che sorge in 
Palermo nél: mubblico passeggio. 
Une targa m bronzo, ad inizialva 
del Governatore di Roma, in nome 
di tulte le provincie italiche, sara| 
‘apposta al monumento nel Pan 
Iheon siciliany, che ne accoglie le 
spoglie mortali. 

Le principali città, da Bolzano al: 
l'estrema. Sicilia, espressione del 
principio unitario, raffigurato dui 
‘ascio. romano, » inttoleranno uit 
stituto, una piazza ud una via dl 
nome di Francesco Crispi, aitrove! 
surd murata, in opportuna località, 
qualche lapide che lo ricordi alte 


Re Fuad nel Veneto 


Ul Re d'Egitto S. M. Fuad la- 
scierà doman; Roma in treno spe- 
ciale ditetto a Cortina d'Ampezzo’ 
dove visite. gli impianti idroele 
trici dell'Adamello, accompagnato 
dal Presidente del Consiglio Sa 
roit Pascià, Jopo una brave per 
manenza a Cortina, Re Fuad si 
recherà a Venezia, dove sarà ospi 
te del nostro Ministro delle Finan- 
e conte Volpi, mentre il Presiden- 
te del Consiglio egiziano si reche 
Tà a Saint Moritz. 

Re Fuad dopo, Venezia vistierà 
qualche altro importante centra 
d'Alta Italia; quindi si recherà a 
Vichy, dove sarà raggiunto dalla 
Regina. 


La visita ufficiale in Francia 


La visita ufficiale a Parigi, del 
Sovrano d'Egitto al Presidente! 
della. Repubblica francese si. effet- 
tuerà nei giorni 20,21 e 22 ottobre. 

Prima di lasciare Roma, S. M 
Hi It: Fuad ‘ha fatto dono a S. M. 
il Re d'Italia ed, al Duce di due 
sue ftografie racchiuse in una ar- 
tica, cornice d'argento sormonta. 


memore qratiludine delle venture 
generazioni, 


NEW YORK} 7. 
Guardie speciali di polizia sono 
Siate collocate in tutte Je stazioni 
sotlerranee, nei clubs, nelle impor: 
fanti.case dì commercio e nel grat 
tacieli. Glì, agenti di polizia hanno 
ricevuto. ordini di fermare e pergùi. 
siro, tutle Je persone, che portano 
pacchi sospetti. 

In.tutts Je grandi citta omentali 
degli Stati Uniti. sono state. prese 
misure analoghe e. varii individui 
sono stati arrestati e-poi rilasciati. 

Un individuo sospetto che entrava 
nella Caliedrale caltolica .di Saint 
Patrick è stato. fermato: e; avendo 
dichiarato ; di essere, anarchico, è 
stato inviato alle carceri; 

A-Chicago, in seguito alla minac- 
Cia di ‘far saltare in.aria il Patazzo 
federale, ventilrè agenti di polizia 
Montano la guardia notte e giorno 
all'edificio, cd hauno ricevuto. ordi- 
‘ne di fare uso eventualmente. delle 
rnti. 


Sciopero parziale a Parigi 


PARIGI. 8. 

{Scardaoni). La- Federazione 
del lavoro comunista ha ordinato u- 
‘no sciopero di. protesta di 24 ore, per 
Sacco e Vanzetti, | raccomandando 
lu totale astensione dal lavoro e mi- 
‘ha cciando, nel caso che i, die anar- 
chici italiani siano uccisi, il boicot- 
faggio dei prodotti americani. La 
Federazione socialista si è però ri- 
fiutata di prendere parte al movi: 
‘mento comunista; perciò lo sciopero 


feurs di vetture pubbliche, i murato- 
ri e i metallurgici si sono parzidl-| 
mente astenuti dal lavoro. La ten: 
sione è luttavia: sempre più grave; 
grandi misure di sicurezza sono sta 
le disposte presso le sedi di istituti 
americani» 


Ancora un ricorso della difesa 
BOSTON, 8. 
La Commissione consultiva nomi-| 
mata dal &overnatore Fuller ha cià 
'borato le sue.conclusioni in cui si 
dice che il, ‘giudice Thayer- della 
Corte Superiore del Massachusetts| 


Un terzo ricorso per Sacco e Vanzetti 


alla Corte Suprema del Massachusset 


pisulta quasi fallito. Solo gli éNaw:litrastone al grido di viva Secco € 


ta dalla corona reale d'oro, e rè- 
‘canti. dediche affettuose. 


voro il bosco. In ogni paîte della cit: 
tà erano stati affisei degli striscioni re 
Canti le parola: « 2ar impedire :l de 
litto >. 

Il servizio di polizia che esa dissemi 
‘hato nelle strade parallelo al grande vi 
le allo scopo di evitare ene la manfe. 
(stazione si ripéteese a Pariz\ era per 
sonalmente diretto dal Prefetto Chiappe. 

Sulla grande spianata del bosco di 
Vincennes l'ammaessmento è terminato 
alle ore 16.30. Su tribune improvvisate 
hanno perlato varii oratori. La forza 
bubiblica aveva circondato i dimostranti 
ver impedire che si formasse un nuovo 


‘Quillamente’ sciolta. 


Uno sciopero colossale 
Sarà iniziato a New York 


NEW YORE, 8. 


L'United Presso comunica che il 
comitato esecutivo pro Sacco e Van- 
setti ha dato ordini. perchè | venga 
Proclamato lo sciopero di 400 mila 
‘operai di NewYork nella mattina- 
ta di lunedì alle ore 10 avvertendo 
©he tutto, deve procedere ordinata- 
[mente votando ordini del giorno per 
[protestare ‘ contro. it » governatore 
Fuller senza però abbandonarsi ad 
‘alcuna violenza. Anche 10 mila la- 
voratori del mare dichiareranno og- 
fi lo sciopero generale. Dieci mila 
simpatizzanti per è condannati a 
morte Sacco.e Vanzetti hanno orga- 

izzato a Boston una grande dimo- 


Vanzetti. La polizia ha eseguito pa- 
Vecchie cariche sciogliendo i dimo: 
stranti cd eseguendo numerosi ar- 
resti. Non vi sono stati. incidenti 
gravi. A; Montevideo un comizio. di 
duemila persone si è svolto ordina- 
tamente. 


Forti ribassi ferroviari 
per la Fiera di Fiume 


Di: particolare importanza risulta) 
per gli italiani la riduzione. ferro 


fu indiscreto nelle sue conversazio- 
‘ni. con terze ‘persone durante. ii pro, 
cesso, ma She Ja maniera con cui; 
egli. condusse il: processo stesso fu 
scrupolosamente. giusto. 

Nelle conclusioni della Commis 
‘sione si dichiara che il procesto' dell 
1921 fu condotto con sentimento di 
‘equità e che la colpa di Sacco:e di 
Vanzetti risultò in:modo indubbio. 

L'avvocato di Sacco-e di Vanzetti 
ha intrapreso una nuova “azione a 
favore dei. due. condannati prese) 
tando un terza ricorso che sarà di-| 
Scusso: questa mattina dal. giudice 
della Corte Suprema .del ,Massa- 
‘chusetts. 


Scioperi, e disordini in Argentina 
LONDRA, 8. 

L'«Agenzia. Reuter» ha da Buenos 

Ayres: Lo sciopero generale di. pro-| 

testa per la condanna.di Sacco, e| 

Vanzetti è stata accompagnato da 


aiti .di violenza nell'interno del 
‘paese. 
Secondo + dispacci da Pergamino 


(provincia di; Buenos: Aires) ina 
tomba ha esploso davanti alla suc- 
cursale di una fabbrica. di automo 
bili rompendo lesvetrine, | Un'altra 
homba ha esploso sulla linea ferro- 
vieria  arrecando danni  insignifi- 
canti: 

Gli scioperanti hanno sfilato per 
le strade:obbligando i proprietari a 
chiudere i negozi e lanciando sassi 
contro gli stabilimenti che si rif 
lavano di chiudere. 

La Federazione regionale del la: 
voro di Assunzione (Paraguay) hal 
deliberato la cessazione» del lavoro 
ber un. periodo indefinito 8 comin. 
ciare da lunedì in segno di. prote 
[sta per la condanna a morte di Sac- 
ico e Vanzetti. 


Un grande comizio 
a Londra. 


LONDRA, 8. 
Settemila. persone hanno tenuto un: 00- 
mizio in Trafalgar Square per protesta. 
re contro la'condanna di Sacco'e Van-| 
retti 


» ed. uno a Parigi 

PARIGI, 8. 
Poiché il Consiglio dei Ministri di sa- 
bato aveva proibito tutte Je manifesta 
zioni @ tutti i cortei a favore di Sacco 
© Vangetti nolle vio della città due rap- 
presentanti dol comilato di difssa sì re-| 
Chrono dal Prefetto Chiappe. cd. ottéene. 
Vano. Vauterizzazione «per ‘ina adunata 
lal boseo di Vincenni 


viaria del 50 per cerito accordata da 
tutte le:starioni (del Regno, sui bigli 
lata © ritorno per Fiume e per 
le Grotie di Postumia, Con questa ridu-| 
iaggiatori. verranno. avvantag.! 
giati sensibilmente. in quanto,. approfit-| 
tando, dei dieci giorni di validità dei bi- 
glietti. e delle cinque fermate interm 
[die cui dànna diritto, potranno con mi-| 
nima. spesa percorrere .comodamente la 
regione, « dopo aver visitato i Campi 
(battaglia. Gorizia, Trieste la Fiera di 
Fiume, ed essersi trattenuti due giomi 
‘ad Abbazia; l'incantevole stazione bal 
ieare del Carnaro, potranno recarsi 
Postumia a. visitarri quelle meravi-| 
glioise: Grotte di cui tanto’ si è parlato 
in questi ultimi anni @ che davvero 
possono essere reputate le più belle e 
le prù visitate del. mondo. 


I funerali di Alberto Cosulich 
a Trieste 


TRIESTE, 7 — Nel pomeriggio sì sono] 
‘svolti gli imponenti funorali. dell’arm 
tore Alberto Cosulich. La salma_ba yt-| 
traversato la città seguita da un Tungo] 
corteo fra cui si trovavano tutte le auto: 
rità e rersonalità cittadiue e lo rap. 
bresentanze dél mondo finanziario e 
doet 

anno porto estremo salufo'al defon- 
to ii gr: ‘ufl. Uocélli, a nome dell’arm: 
mento giuliano, il gr. utt. Segre, per 
Camera di Commeréio, !'uv:. Perosio, a 
nome dell'armamento nauonale, ed altri 
oratori, 


La Mostra granaria 
dei Combattenti di Forlì 


FORLI”, 8 — Si sono svolto a Forlì 
[duo significativa: corimonie; * l'inaugo- 
frazione della: Mostra granaria dei’ com-| 
battenti, della «provincia, All’adunata è 
tato. dato carattere di maggiore impo 
nenza dalla presenza del Diretto 
l'Associazione nazionale dei. com 

di tutte le ‘autorità civili. politiche e 
militari, della medaglia d'oro Aurelio] 

aruzzi e dei congiunti delle medag 

‘d'oro Decio Raggi © Luigi Ridolî. 

L'avv. Oliveti, presidente della Fede| 
razione provinciale dei combattenti, ha| 
rivolto ai camerati un entusi 
loto e quindi ha presentato con 
(espressioni il gerarca dell’Associazione] 
[dei combattenti on. Luigi Russo. Lono- 
Fevole Russo. ha pronunciato una elel 

orazione’ più volte interrotto da 
(alorosi applausi e salutato alla fine 
fervide acciamazioni. 

L'on. Russo ha consegnato poi tra 
scroscianti applausi, il labaro all’alfieta! 
della Sezione combattenti e quindi. na 
inaugurato la-Mostra «el «erano» espri- 
mendo ai salorti m 


nobili 


Alle ora 18 i manifestanti si sono ailu 


isa no fare 


nti alla porta della città chs conduce 


Ya n ver la intelligente a 
iuseita inîrintiva, 


i 


onforhtori il ano sit 


ll Congresso protestante 


inaugurato a Losanna 


GINEVRA, agosto. 

(g. g.) — La Conferenza mondia- 
le delle Chiese Crisnane ha inizia 
to a Losanna i suox lavori. Eccet. 
tuata la Chiesa Cuttolica, quasi 
tutte le confessioni hanno risposto 
all'invito. dei Vescovi protestanti 
americani concordat) in un Con- 
‘gresso preliminare tenutosi a Gi: 
nevra nel 1920, dopo che la Confe: 
rensa Missionaria i Edimburgo 
(1910) ebbe messo in rilievo i gravi 
ostacoli frapposti all'opera delle 
‘missioni per il fatto della disunio- 
ne delle Chiese. Come già due an- 
ni or sono a Stoccoma, ortodossi 
orientali, angliuni, tnterani, me- 
todisti © ballisl sono convenuti da 
ogni parte del mond) sulle rive del 
Lemano per studiare e discutere 
in uno spirito di carità cristiana i 
punti suì quali le chiese sono d'ac- 
cordo e quelli che ie separano, în 
uno scopo di mutua ecmprensione 
è di simpatia 

Abbiamo citato le parole che il 
Comitato delta Conferenza ha cre- 
duto opportuno pubblicure. a chia. 
rimento det programma. alla vigi- 
lia dell'inaugurazione dei lavori, 
poichè già l'opinione pubblica dava 
segni manifesti di disaccordo sul 
valore e sul contenuto del. pro: 
gramma stesso e sullo spirito în- 
formatore délla grande riunione. 

Lo slesso titolo dela Conferenza 
Faith and Order si mresta a diffor- 
mità d'interpretazione, trovandosi 
ora tradotto come ‘uFede ed Orga- 
nizzazione » ora come « Dottrina e 
disciplina » negli articoli e negli 
‘opuscoli di propaganda. Ci atter- 
|remo a quest'ultima forma che è 
adottata nella lettera esplicativa 
del Comitato suddetto. 


I punti dogmatici 

Mentre la Conferenza di Stoccol- 
ma «on Life and Work» si era 
limitata ad incoraggiare un’asso- 
ciazione delle Chies: onde meglio 
collaborare in comune nel campo 
morale "e sociale, a Losanna si mi 
ra invece alla realizzazione dell'u- 
‘nità organica delle varie confessio- 
ni in materia di fede e di autorità 
ecclesiaytica, Postulat> centrale: la 
accettazione del Vargelo quale fe- 
dele espressione della vita, della 
morte e della resurrezione di Cri- 
sto, figlio di Dio e dell'uomo, che 
ha redento l'umanità e le ha schiu-| 
sola vita eterna. 

Secondo punto sul quale si con- 
centreranno gli sforsi del congres. 
so, sarà la conciliazione tra il prin: 
cipio di visibilità della Chiesa, nel 
culto dei fedeli, ‘e quellg della in 
visibilità. Inoltre, qualorh ‘le varie 
confessioni si mostrassero' d’accor- 
do: sull'accoglimento di una formu- 
la unitària in materia di fede, di 
un Credo comune, la Conferenza 
sarà invitata a ‘pronunciarsi « sul- 
l'accettazione della fede cristiana, 
secondo l'insegnamento della Sacra 
Scrittura ‘e. tal» quale risulta dal 
simbolo apostolico. e dal simbolo 
di Nicea». 

In materia ‘disciplinare. dovrà 
inoltre discutersi la possibilità det-| 
l'estensione! del. sistema, episcopale 
o ‘dell'adozione di un sistema mi- 
sto che tenga anche conto dei prin- 
cipt presbiteriani e congregazioni 
sti 


Un programma audace 


Anche agli occhi di parecchi ade- 
renti, tale programma è apparso 
‘addirittura audace, per l'impossi. 
bilità materiale, non dicitimo di ri. 
solvere, ma di trattare in meno di 
{re settimane gl'infiniti. problemi 
(che scaturiscono dai punti princi: 
\pali sopra enunciati. 

Voci autorevoli non hanno trala. 
‘sciato di esprimere le loro riserve 
‘sia sull'opportunità di avere’ con- 
vocato il Congresso a così breve di 
stanza da quello di Stoccolma (che 
non ha ancora avuto il tempo di 
dare i suo; frutti), sia sui me: 
[proposti. per conseguire l'auspicata) 
unione. Ci si domanda se, ricer- 
cando la base dell'unità in una 
comune confessione teologica, non 
si:ripeta ancora un antico errore 
fonte delle innumeri scissioni. Se 
lo stesso richiamo al simbolo di Nî 
cea non sia un ritornu alle disqui: 
sizioni della teologia bizantina co- 
sì lontana dallo spirito moderno. 
!Se infine possa giovare al congres- 
ito la preponderante influenza dei 
vescovi anglicani, che vi cercheran- 
no, forzatamente, «un trionfo della 
loro Chiesa. 

Si è tuttavia d'accordo nel rite- 
nere che Losanna apporterà in o- 
‘gni modo una certa chiarificazione 
fra i rappreserJanti delle varie ten- 
‘denze, mettendoli di fonte alla pe- 
‘nosa realtà del momento ed al cam- 
‘mino da percorrere, provocando al- 
tresì uno sforzo di comprensione 
‘è di conciliazione maggiore dei pre- 
‘cedenti. 

Particolare notevole nella. proce 
dura della conferenza: le risol 
ni non saranno adottate. senzi 
voto unanime dell'assemblea. ed 
‘esse non avranno alcun caraltere 
impegnativo per le Chiese non rap- 
presentate. 


I cattolici non possono partecipare, 
ail Congressi per a Unione delle Chiese 


In occasione del Congresso d' Losanna 
‘che è attualmente convoc4'0 por i gior- 
mi 321 corr. il Santo Ufizio si è propo 
sto, secondo il suo uso, il dubbio: Se si 
cattolici sia lecito d'intervenire o di ta- 
vorire quei Congressi 'acattolici, che «il 
propongono la cosidetta Unione delle 
Chiese cristiane: » 

i Cardinali componenti la Congregi 
zîone del: Sant'Uffizio in qualità d'Inqu: 
sitori Generali, al detto dabbio hanno 
risposto: Negutivamente contermando co- 
al in precedonto Decreto. della stessa 
S. Congregazione, in data 4 luglio 1919, 
che vietava qualsiasi partecipazione dei 
cattolici alla Società che intendeva pro: 
muovere la unità della Cnztieniti 


Importazione e vendita 


degli accendi sigari 
La Gazzetta Ufficiale pubblica; un de- 
creto-legge 50 giugno 1997, relativo ad 
tina modifica al decreto-legge 2 febbraio 
11922, contenente norme per la fabbric 


Per: la. revisione: degli. appalti 
Nei casì di diminuzione dei prezzi 


Ls: «Gazzetta Ufficiaie» pubblica on 
importante decreto che stabilisce fra l'al-| 
tra, quanto. appresso: 

durante il corso di ua appalto, 
‘ui durata contrattualo nos ela inferiore 
ad un: anno, 0 di una concessione si ve- 
rifich. în confronto dei prezzi corretti 
‘al tempo della sriupulgzione del contrat 
to ha diminuzione superior al 19 per 
cente nel complesso del lavoro, si pro- 
celo alla revicione dei pressi, del corri. 
spettivo o delie ba:1 finanziario della 
concessione secondo le disposizioni se 
guenti: c 

1) La revisione non riguarda la par- 
te di opera giù compiuta ai giorno in 
eu è promosso il procedimento di revi- 
sione. 

2) La revisione non può essere pro- 
mossa se non trascorsi s>: mesi dalla 
data del verbalo di consegna dei lavori 
0 Jalla data del provvedimente che am- 
tnise una precedente rerisione. i 

Nella prima revisione di app-iti a mi- 
sura ogni singolo prezzo dovrà essere 
variato in modo che res.1 a carico del- 
l'Impresa la quota di dim:ruzibne otre 
il 1C per cento. Nello revisioni succes. 
siva resta a carico dell'Impresa l'inte- 
ra quota di diminuzione. Aralogamente 
pe: è contratti a corpo il corrispettivo 
viene variato in modo che nella prima 
rerisione esso viene diminuito della quo- 
ta oltrepassant> il 10 boe cento, nelle 
successive dell'intera quota di diminu- 
zione. 

Quando la' diminuzione dei prezzi da 
soprortarsi dall’Impresa superì il 30: per 
cento, l'Impresa può chiedere che sia 
risoluto il contratto verso pagamento 
dei lavori eseguiti e del vaioro dei mate. 
rial utili esistenti in cantiere e regolar- 
mento accettati. 

I! Ministro competente promuove ia 
revisione, invitando l'Impresa ad accet! 
re i nuovi prezzi, î quati ir caso di ac- 
celtazione vengono senz'altro approvati. 
Sn l'Impresa non accetta i nuovi, prezzi 
l'Amministrazione le ingiunge l’esecu- 
zione, dei lavori @ la somministrazione 
dei materiali sulla base dei prezzi stes- 
at che saranno intanto animessi in con 
tabilità. Ma l'appaltatore potrà ricorre. 
re a) Ministro n! termise di quindici 
giorni dalla data della ingiunzione. 

Trascorso il detto termine senza 
so, i prezzi si intendono definitivamente 
acoottati. 

Le normo centenute nel decreto inno 
rigore per gli appalti relativi alle opere 
pubbliche di competenza delle vario Am 


L'OSPITE INDESIDERATO 


BANCO ESPANOL 
del RIO de la PLATA 


iare l' Inghilterra 


LONDRA, 8 

L'<Agenzia Reuter> è informata» che 
il Ministro dell'Interno ha notificato al 
Riociotti Garibaldi, che si trova attual. 
mente a Liverpool oye è giunto venerdì|27 
dall'Avana, che deve lasciare. il territo: 
zio inglese nel più brevo tormino pos 
sibile. 


Reconquista 200 


Secondo il disposto degli articoli 
T e 28 dello Statuto sociale, il Con- 
siglio di Amministrazione ‘convoca 

signori azionisti in assemblea Me 
nerals ordinaria, che dovrà aver 
luogo nei locali’ del Banco, Calle 
Reconquista n, 200, il giorno 17 del 
prossimo agosto, alle ore 15,30, col 
[seguente 


ORDINE DEL GIORNO: 


1. Lettura ed esame della Rela: 
zione è del Bilancio generale, rela. 
tivi al 580 esercizio chiuso al 30 
giugno 1927; 

2. Riparto degli utili; 

Nomina di 5 membri del Con. 
‘siglio di amministrazione în sosti» 
RE dei RT Timoteo Bal. 

in, Domingo  Braceras, Ramiro 
Fernandes de Viliota, Celedonio V. 
Pereda e Guglielmo A. Udaondo, 
uscenti per termine di mandato, è 
nomina di un Sindaco e di un Sin: 
idaco supplente, 

Quattro Consiglieri di 
strazione saranno eletti per il pe. 
riodo di 2 anni, ed uno, che si no. 
Ininerà secondo il disposto dell'ar. 
ticolo 72 dello Statuto sociale, sarà 
leletto solamente per il periodo di 
un anno, 

4, Modificazione dei seguenti ar. 
ticoli' dello Statuto sociale: Numeri 
18.164.066, relativi\.al- riparto degli 
utili: specificare. che; questi  debbo- 
no essere liquidi: e.realizzati — Nu- 
mero -22 e ‘38: aumento del «quo 
rum» che'gli ‘stessi stabiliscono — 
Numero:99 relativo al ‘diritto! di ‘re- 
cesso, e Numero 50 relativo alle re- 
Îlazioni commerciali’ tra i Consiglie. 
ri di amministrazione ed 5? Banco: 
‘Coordinare le due disposizioni cogli 
articoli 3594 del Codice di Commer- 
(cio, la prima e 398 dello stesso Co. 
dice la seconda. 

5 Nomina di due azionisti da 
[parte dell'assemblea per l'approva: 
zione 6 firma del verbale. della 
stessa. 

Si-ricorda ai signori azionisti che 
[secondo il disposto dell'articolo 23 
dello Statuto sociale, per. poter 
prendere parte all'Assembiea, È ne- 
‘tessario depositare Jo Azioni nelle 
Casse del Banco, almeno 3 giorni 


Due ragazzi morti annegati 


mentre si bagnavano: mel Bacchigiione 


PADOVA, 8. — I fratelli Angelo e Vin. 
‘cenzo Bodon il: primo tipografo quindi. 
cenne'ed*il secondo.di ‘15. arni si erano 
tuffati ‘eri: mattina nel Bacchiglione per| 
prendere-*un bagno, Ad: un tratto l'An-| 
[gelo è scomparso sott'acqua. Per tentare] 
dì salvarlo, il fratello Vincenzo si è 
avventurato în mezzo al fiume ed è sta 
to a sua volta travolto. Certi Francesci 
Marinati di anni 56 © Geraldo Turin di 
anni 41 si sono gettati a nuoto dalla ri- 
va per salvare i due poveretti ma non 
[sono riusciti nel nobile intento. 


PICCOLA PUBBLICITA” 


17) 


Occasioni 
L. 0.80 a parola. minimo L. è 


UCCASIONISSIMA causa partenza ver 
dn elegante moderna camera matrimo. 
niale mogano cinquemila. Scrivero tes 
sera ferroviaria 5247 «Iribunax. 


10) Appartimenti e locali 
I 0.80 a.parola. minimo L 8 

FAMIGLIA distinta atlitta stanza mo 
biliata rin Via Po 49. Rivolgersi al:por 
REZ:DE-CHAUSSEE quattro camere, bar 
gno ‘ingresso annesse altre due camere 
Semi interrato con ingresso separato, 
Giardino, garage. Affitto L. 100. Viale 
[Liegi 19 B. Roma, Telef. 22-592. 


15) Villeggiature e iuoghi di curs 
L. 0.80 a parola, minimo L. è 
RIMINI Riapertura Motel des Jnina 
Piazzalo Kursaal linea. Confor 


mm AvvISI vari 


IL. 0.80 a parola, «inimo L ® 


CANE colle scomzese  purisimo anni 
‘due vendo causa partenza. S-rivere Ca 
sella 250 e Tribuna 3, Roaia, 

MILLE mensili può guadagnare chiun: 
que, senza capitali, continuando proprie 
occupazioni. Scrivere: Knaffonse 172, Ni. 
se (Francia). 


ininistrazioni dello Stato. 


Un Convegno delle Mutue Agrarie 


Promosso: dall'Ente Nazionale della 
[Gooperazione, si è tenuto ieri in Roma 
lin Convegno di rappresentanti. delle 
[Mutuo Agrario Italiane. 3 

Al convegno erano rappresentate cir.) 
‘ea 600 organizzazioni rappresentanti ol- 
tre 70 mila eocì ed un capitale assicu» 
rato di più di un miliardo di lirs 

"Erano presenti l'on. Bagnasco, il dot 
lor Labadessa, direttore generale del-| 
l'Ente Nazionale della Cooperazione, | 
L'ing. Faleschini, fiduoiarif ‘Mlelle Coo. 
perative del Friuli, il rag. | Zuocarelli 
delle Cooperative. bresciane, {l rag. Fer- 
rara, segretario «della Federazione regio 
Malo. Piemontese dell'E. N° 0, 11 csv. 
(Carpignano \delle Coop. Alessandrino € 
ella. Federazione, provinciale della Mu- 

Agraria di Alessandria, il prof. 
Maiocco, veterinario provinciale di Ales 
Sandria, il sig. rag. Bosco, direttore ge 
nerale ‘dell'Istituto regionale» Piemonte- 
[se della Matualità Agraria e ì signori] 
Malvicino, Battigliano e Peira del Con- 
siglio d’Amministrazione del detto, Teti. 
tuto, l'avv, Franzi direttore generale 
della Mutiia Assicurazione Enti Coope- 
rativi italiani, il dott. Ardigò — delle 
Gooperative Cremonesi e il dott. Radini 
direttore dell'Unione: Cooperative Agri 
cole di Cremona, il sig. Colombo fidu- 
ciario dell'E. N. ©. della Liguria, il cav.] 
‘Bassani della ‘Federazione provinciale 
delle Cooperative di Bergamo e l'agr. 
Manconi fiduciario dell'E. N. O. per la 
Sardegna. 

fel convegno che è stato presieduto 
dall’on. Bagnasco el sono esaminati i 
vari problemi interessanti la Mutualità 
|a 1a Cooperazione di aesicurazione sotto 
il punto di vista orgapizzativo e legiala- 
tivo. 

Ta discussione alla. quale hanno par| 
tecipatò ‘tatti i convenuti, si è eonoì 
lea con la votazione unanime dei segue: 
ti ordini del ‘giorno; 

«TI convegno delle Mutu Agrarie; 

csominato lo stato di fatto organi». 


Prima della datà di convocazione 
dell'Assemblea stessa, 


‘Buenos Aires, 13 luglio 1927. 


Ramiro Fernandez De Villota 
Presidento, 

dorge A. Santamarina 

Segretario, 


VI SBARAZZERESTE SUBITO 


del lucido del vostro naso se poteste vedervi 
tale quale vi vedono gli altri. 


La spuma di ‘crema contenuta nella 

Cipria Petalia di Tokalon la fa ade 

rire alla vostra pello tutta la giorna. 
ta nonostante ll tempo piovoso. 


«Aggiungiete alla vostra cipria prete. 
rita un.po' di epuma di crema » dice il 
Dottor. Grosmand, lo apecialieta parigi 
Ind del colorito, e'allore la voetra cipri 
terrà tutta la giornaté nonostante il ven- 
to, il tempo piovoso, o il sudora provo. 
(eato dal ballo © non sarete mai piùin. 
fastidita da un naso lustro e da uns pel.| 
lo Incida. La spuma di crema impedisce 
Pure alla cipria d'assorbire l'umidità 
naturale della. pelle, di disseocaria ed 
‘ppunto per ciò provocare rughe, rende. 
Te la pelle ruvide e rugosa e produrre 
altri difetti spiacevoli. Potete procurarvi 
la epume di crema cd un polverizzatore 
Speciale in una qualsiasi, buona casa di 
forniture farmaceutiche e preparare così 
la vostra cipria oppure potete ottenere 
Una cipria alla spuma di crema, dosata 
scientificamente con altri ingredienti 
Preziosi per abbellire il colorito, cono. 
Sciuta sotto il nomo di Cipria Petalia di 
Tokalon, la famoss cipria parigina. Ri- 
Coprite ‘il vostro viso con una leggera 
nube di Cipria Petalia. In un attimo, 
Isparisco il lucido © rimane in sua vece! 


VENDITA è noleggio, 
e stranieri. Prezzi mit 
85. Agnese Onori Zeri. 


ianotorti italiani 
Via Germanico 


R. Forges Davanzati, direttore, respone. 
Maurizio Maravigiia, vicedirettore 
Guido Milelli, redattore-capo 


renza delicata @ vellutata che persista 
per ore intiere. La Cipria Petalia di To- 


sativo e legislativo delle mutualità 4- 
Nrarie e della Cooperazione di assicura. 
zione 
udite le di 
generale dell'E. N. 0.3 
convinto che è: necessario dare al 
Movimento un indirizzo. unitario @ na: 
delibera di costituire l'Istituto Na-| 
[zionale Fascista. della Mutualità Agra: 
ria organo. centrale tecnico delle Mutuo 
‘Agrarie; 
ed approva le direttive impartite dat-| 
UE: N. C. per la costituzione in ogni 
|zona di Unioni Provinciali o Regionali] 
Fasciste delle Mutue @ delle Cooperat 
ve di assicurazioni Unioni che dovranno 
poi crsere unite in un unico Federas 
ne’ Nazionale >, 
< Il Convegno: 
preso atto del magnifico stato ‘del- 
l'organizzazione | mutualistica |. agraria 
‘piemont 
plaude ai dirigenti della Cooperazio- 
ne del Piemonte che guidati dell'on. 
Bagnasco hanno saputo imprimere alla! 
Organizzazione cooperativista e mutua 
ica piemontese un moto. rinnovatore 
la aquisitamente Sascista >. 


Disastroso incendio di un albergo 


nel Tirolo 
VIENNA, &. 

L'altra notte, per motivi non ancora 
Drecisati è scoppiato in una fattoria e 
nell'attiguo. albergo «AL. Gerro d'oro » 
di Reut (Tirolo) un violentissimo inoen- 
dio che in breve hs assunto proporzio- 
ni allarmanti, L'incendio si è propaga. 
o rapidamente ei numerosi clienti che 
alloggiavano nell'albergo, ancora immer. 
[si nel sonno hanno dovuto fuggire attra- 
terso lo fineatre. Si ‘deplorano numerosi, 
feriti dei quali alcuni gravi. Mancano 
notizie: di tre:villeggianti e si suppone 
che «essî abbiano trovato la morte fra le 
tunceris. dell'edifizio che è andato com- 
letamente distrutto, Mediante automo- 
bili si è provveduto al t}asporto dei fe- 
riti all'oepedale. 

Nell'edificio si. trovava pure l'ufficio 
oetelegrafonico che: è andato completa: 
mente distruito. 


Ventuno avvelenati e due morti 


a Taurisano 


LECCE, 8.) Il vicino paese di Taw| 
risano è ‘stato in questi giorni funesta 
to da.rin'tragico-incidente. Ventuno abi 


razioni del. Direttore 


zione, l'importazione e la vendita nel 
no. degli “apparecchi ‘di. recensione.» 
ali assimilati, è delle pietrine 


tanti di quer Comune,-depo di avèr man| 
Tinto enrni suine, sono stati colti da 
xtavi sininmi*di avvelenamento, e duel 
ju» essi ne sono morti, 


[ina freschezza deliziosa ed una appa-|kalon si trova in tutti i negozi. 


CIPRIA PETALIA DI TAKALON 
FERERA 


La moglie ANTONIETTA, i figli MA- 
IRIO, FERNANDO, "MARIA col marito| 
GINO ORTALLI, ADRIANA, GINO, 
FLAVIA, CELESTE e MATILDE an 
[nuneiano la morte del loro amat 


Gan, ARIOTIDE: MENOZZI 


‘Segretario delle Ferrovie .Comple- 
mentari per la Sardegni 
Roma, li 7 agosto 1997. 

T funerali avranno luogo martedì 9 
loorrente alle ore 10,9 partendo della 
labitazione dell’Estiuto, via 8. Croce in 
Gerusalemme, n. 90 


jmo Stab. Pompe Funebri RAVEGGI 
Primo Sta pe 


La famiglia, col cuore straziato per 
lla tragica fine del suo amatissimo 


UMBERTO. MANELFI 


[profondamente commossa per la sincera 
indiosa manifestazione di affetto © 
di rimpianto resa al caro scomparso, 
nella assoluta impossibilità di farlo ein: 
[golarmente, porge i più sentiti ringra- 
ziamenti al Podestà di Salisano Sabino 
(Roma) nobile barone Umberto Duranti 
Valentini, nonchè alla Sezione del Fa- 
[scio © della rappresentanza completa del 
[Comune di Salisano, al Sinfacato fasci» 
sta dei negozianti di Roma © particolar= 
mento a tutti coloro che vollero asso. 
si al suo infinito dolore sia inviando 
fiori, telegrammi, lettere e intervenendo 
Personalmente ai funerali. 
Poco di 
Tutte le messe che saranno officiata 
mercoledì 10 corr. dalle ore $ alle ore 1? 
nella Chiesa Parrocchiale di Salicano 
Sabino (Roma) e nella insigneChiesa di 
|8. Agnese al Circo Agonale saranno in 
[suffragio dell'anima buona e benedetta 
del compianto: e indimenticabile 


UMBERTO. MANELFI 


Primo Stab. Pompe Funebri RAVEGGI 
Via Palermo, 47 > Tel. 40-43; 42-43 


Stamane' alle ore 1, dopo lunga e pe. 
nosa malattia cessava di vivere in Fi 
Fenze l'onorata e laboriosa esistenza di 


CAPRONI COLOMBO 


di anni 64 


T nipoti dott. ANGELO, GIULIO CE- 
ISARE, MARIA e DRUSOLINA ed i pal 
renti ‘tutti ne danno dl doloroso an- 
Inunzio, 
Il trasporto avrà luogo il giorno di 
lunedì 8 corrente alle ore 17. partendo] 
dall'abitazione dell'Estinto in ‘Fonti: 
[gnano. 

Si dispensa dallo visite. Non si invia- 
no partecipazioni personali. 
Fontignano (Perugia) 8 agosto 1987. 


Legnete NOI & IL MONDO; 


